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Vorwort 


ln den Bänden der Reihe „Der praktische Funkamateur“ ist ein 
großes Maß an praktischem Wissen, an theoretischen Grund¬ 
lagen und konstruktiven Beispielen aus der Amateurtechnik zu¬ 
sammengetragen worden. Viele Käufer dieser bereits einge¬ 
führten Broschürenreihe sammeln die Broschüren, um sie als 
„Wissensspeicher“ zu benutzen. Da die Thematik der einzelnen 
Bände jedoch nur in losem Zusammenhang steht, ist eine Syste¬ 
matisierung des Inhalts unbedingt erforderlich. Den Praktiker 
interessiert vor allem, wie er ohne großen Zeitverlust den ge¬ 
wünschten Begriff oder das gewünschte Sachgebiet findet. Des¬ 
halb müßte für alle Leser der Reihe „Der praktische Funk¬ 
amateur" ein Registerband von Nutzen sein. 

Bei seiner Erarbeitung erwies sich die Aufteilung nach Sach¬ 
gebieten und nach Stichwörtern als die zweckmäßigste. 

Einige oft benötigte Nomogramme, Literaturhinweise u. ä. sol¬ 
len die vorliegende Zusammenstellung bereichern und für den 
Amateur wertvoller machen. 

Ich hoffe, daß das Büchlein seinen vorgesehenen Zweck erfüllt 
und bin für kritische Hinweise zur Verbesserung jederzeit 
dankbar. 

Dem Deutschen Militärverlag danke ich für die gute Zusam¬ 
menarbeit. 

Berlin, im April 1964 Christa Fischer 
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Benutzungshinweise 


Für das Auffinden eines Begriffs stehen dem Leser das Sach¬ 
gebiets- und das Stichwortverzeichnis zur Verfügung. Durch 
Benutzung des einen oder anderen Registers ist man in dei 
Lage, jeden gewünschten Begriff schnell zu finden. Natürlich 
konnten die einzelnen Bczugswörtcr nicht so oft aufgeführt 
werden, wie sie in den hier erfaßten Bänden 1 bis 49 erschei¬ 
nen. Es wurde versucht, Stichwort oder Sachgebiet jeweils mit 
den Seitenzahlen zu erfassen, auf denen Wesentliches zu dem 
betreffenden Begriff ausgesagt wird. 

Ob der gesuchte Begriff zuerst im Stichwortverzeichnis oder 
im Sachgebietsverzeichnis nachzuschlagen ist, wird sich im 
einzelnen Falle danach richten, ob man vom technischen Ge¬ 
biet ausgeht, zu dem der Begriff gehört, oder vom Stichwort 
selbst. Ausführlichere Angaben zu einzelnen Sachgebieten sind 
in jedem Falle im Stichwortverzeichnis zu finden. 

Grundsätzlich wurde für beide Register eine alphabetische 
Gliederung angewandt. Das gilt auch für die Oberbegriffe des 
Sachgebietsregisters. Diese Oberbegriffe sind in einem geson¬ 
derten Inhaltsverzeichnis erfaljt worden, das dem Sachgebiets¬ 
register vorangestellt wurde. Der alphabetischen Anordnung 
liegt der Große Duden, Ausgabe 1962, zugrunde. Hiernach gel¬ 
ten Umlaute als einfache Laute, wenn sie nicht getrennt ge¬ 
sprochen werden, d. h. 
ä (ae) als a 
ö (oc) als o 
ü (ue) als u 

Beispiel für die Anordnung: 

Satellit 

Sättigungsstrom 

Saugkreis 

Soweit Stichwörter mit griechischen Buchstaben beginnen, er¬ 
scheinen sie jeweils am Ende des zugehörigen Buchstabens 
(z. B. ^-Filter nach Push Push). 
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Mit Zahlen beginnende Sachwert«' im Sachyebietsvcrzeichnis 
wurden gleichfalls am Ende des betreffenden Abschnitts auf 
genommen, z. B. 

Wechsclstrom-Einkrcisempfänger 

4-W-Verstärker 

6-Kreis-Supcr 

Beim Sachgebietsverzeichnis lieft sich nicht in jedem Falle eine 
korrekte Trennung zwischen einzelnen Oberbegriffen durch¬ 
führen, Dies gilt z. B. für die Begriffe „Bauelemente“ und 
„Halbleiter", „Elektrotechnik. Grundlagen" und „Physikalische 
Grundlagen". Diese Gliederung wurde jedoch bewuljt benutzt, 
weil der Leserkreis der Reihe „Der praktische Funkamateur" 
auch für diese Oberbegriffe besonderes Interesse haben dürfte. 
Die Schreibweise der Stichwörter wurde weitgehend verein¬ 
heitlicht (Mikrofon, Konverter. Fotoelement). 

Soweit z. B. bei einem Bauelement Spezialausführungen (Be¬ 
cherkondensator) aufgesucht werden sollen, können diese beim 
Stichwort des Bauelements (Kondensator) oder auch beim Stich¬ 
wort der Spezialausführung (Becherkondensator) zu finden 
sein. 




In der GST werden junge Nachrichtensportler an Funkstationen kleiner Leistung ausgebildet. 
Unser Bild zeigt den Kameraden F. Tanski bei einem internationalen Funkmehrwettkampf. 




Titelliste 


Bei der Bearbeitung des vorliegenden Registerbands wurden 
die anschließend aufgeführten Ausgaben der Hefte 1 bis 49 der 
Reihe „Der praktische Funkamateur" zugrunde gelegt, 

Band 1 Karl And r a e 

Der Weg zur Kurzwelle 
3„ erweiterte Auflage 
Deutscher Militarverlag, Berlin 1963 
Band 2 Hagen Jaktibaschk 

Tonbandgeräte selbstgebaut 
3. Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 3 Dr. Horst Putz mann 

Kristalldioden und Transistoren 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1958 

(wird nicht wieder aufgelegt) 

Band 4 Hagen J akub as chk 
Tonband-Aufnahmepraxis 
3. Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 5 Harry Brauer 

Vorsatzgeräte für den Kurzwellenempfang 

2., verbesserte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 6 Karl-Heinz Schubert 

Frequenzmessung und Frequenzmesser 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
Band 7 Ehrenfried Scheller 

Fuchsjagd-Peilempfänger, Fuchsjagd-Sender 
2., erweiterte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 
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Band 8 Karl-Heinz Schubert 

Praktisches Radiobasteln I 

2. Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1960 

Band 9 Karl-Heinz Schubert 

Praktisches Radiobastcln II 

2. Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1960 

Band 10 Otto Morgen roth 

Vom Schaltzeichen zum Empfängcrschaltbild 

2., erweiterte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1961 

Band 11 Autorenkollektiv 

Amateurfunkprüfung in Frage und Antwort 

2., erweiterte Auflage 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 12 F. W. F u s sn e g g er 

Meßtechnik für den Kurzwellenamateur 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1960 

Band 13 Karl-Heinz Schubert 

Miniaturröhren und ihre Schaltungstechnik 

2., erweiterte Auflage 

Verlag Sport und Technik. Ncucnhagen b. Berlin 

1962 

Band 14 Hagen Jakubaschk/ Ludwig Scholz 
Fernsehempfänger selbstgebaut 

2., unveränderte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 (wird nicht wieder aufgelegt) 

Band 15 Karl Rothammel 
Die Ultrakurzwellen 

2., erweiterte Auflage 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1962 
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Band 16 Karl Heinz Schube r l 

Praktisches Radiobasteln III 

Verlag Sport und Technik, Neucnliagcn b. Berlin 

1960 

Band 17 Hans Joachim Fischer) Vitus Bios 
Transistortaschenempfängcr selbstgcbaut 

3., erweiterte Auflage 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 18 Hagen Jak u base h k 
Mefjplatz des Amateurs 

2., erweiterte Auflage 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 

Band 19 Theo Reck 

Höchstfrequenztechnik und Amateurfunk 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1961 

Band 20 Hagen J ak u base lik 
Transistorschaltungen 

3., überarbeitete Auflage 

Verlag Sport und Technik. Neuenhagen b. Berlin 

1962 

Band 21 Otthermann Kronjdger 

Formelsammlung für den Funkamateur I 

2., unveränderte Auflage 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 22 Williried Schur ig 

Fernsehtechnik und Fernsehpraxis 

2., unveränderte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1961 

Band 23 Otto Morgen rolh 

Funktechnische Bauelemente 

Teill: Widerstände und Kondensatoren 
2-, unveränderte Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b Berlin 

1962 
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Band 24 Rainer Schm i ci t 

Schwingungserzeugung mit Elektronenröhren 
Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 25 Klaus K. Streng 

Niederfrequenzverstärker 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 26 Klaus Sch len zig 

Die Technik der gedruckten Schaltung 
für den Amateur 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b, Berlin 
1962 

Band 27 Till P r i c k s 

UKW-Vorsatzgeräte 

Verlag Sport und Technik, Ncuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 28 Hagen Jakubasclik 

Elektronikschaltungen für Amateure 

1. Auflage 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 
1962 

Band 29 Karl-Heinz Neumann 

Funktechnische Satellitenbeobachtung 

Verlag Sport und Technik, Neuenhagen b. Berlin 

1962 

Band 30 Klaus K. Streng 

NF-Verstärkcr-Mefjtechnik 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 31 Klaus Schlenzig 

Technik der gedruckten Schaltung Teil II 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 32 Harry Brauer 

Modulationsarten und Modulatorschaltungen 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
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Band 33 Theo Reck 

UHF-Empfänger 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 34 Ham Joachim Fischer 

Einführung in die Dioden- und Transistortechnik 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 35 Hagen Jakubaschk 
Transistorschaltungen (II) 

Deutscher Militärverlag. Berlin 1963 

Band 36 Karl-Heinz Schubert 

Elektrotechnische Grundlagen 
Teil I: Gleichslromtcchnik 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 37 Otto Morgenroth 

Funktechnische Bauelemente 

Teil II: Spulen, Transformatoren und Halbleiter¬ 
bauelemente 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 38 Hagen Jakubaschk 

Stereofonie für den Amateur 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band 39 Harry Braue r 

Einseitenbandtechnik 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 

Band40 Hagen Jakubaschk 

. Transistormehgeräte 1. Auflage 

Deutscher Militärverlag. Berlin 1963 

Band41 Klaus Schlenzig 

Bausteintechnik für den Amateur 

(Die Technik der gedruckten Schaltung - Teil III) 

Deutscher Militärverlag. Berlin 1964 

Band 42 Klaus K. Streng 

“ NF-Spezialschaltungen für den Amateur 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 
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Band 43 


Band 44 


Band 45 


Band 46 


Band 47 


Band 48 


Band 49 

V- 


Karl-Heinz Schubert 
Elektrotechnische Grundlagen 
Teil II: Wcchsclstromtechnik 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 

Hagen J a kub a s chk 
Oszillografentechnik für den Amateur 
Teill: Gerätetechnik 
Deutscher Militärvcrlag, Berlin 1964 

Hagen J akub aschk 
Oszillografentechnik für den Amateur 
Teil II; Praxis der Oszillografie 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 

Otto M o r g c n r o th 

Funktechnische Bauelemente 

Teil III; Röhren, Thermoelemente, Quarze, Siche¬ 
rungen 

Deutscher Militärvcrlag. Berlin 1964 

Gerhard Scherreik 

100 Kniffe für den Funkamateur 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 

Dieter Franz 

Relaisschaltungen für den Bastler 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 

Klaus K. Streng 

Stromversorgungsteile für Sende- und Empfangs¬ 
anlagen 

Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 


Rc*liisU»rb'ind 
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Sachgebietsregister (Heft Seite) 


1. Akustik 

(s. a. Elektroakustik und 
Stereofonie) 

Echo 462 
Hallraum 4 59 ff. 
Hallraumtrick 4/61 ff. 
Lautsprecher 10/45 
schallschluckendes Material 
47 80 

schalltoter Raum 4 58 
Tonaufnahtnen in geschlosse¬ 
nen Räumen 4/47 
Tonaufnahmen im Freien 4 53 

2. Antennen 

2.1. Allgemeines 
Antennascope 12 49 
Antennenumschaltung 33 76 
Dipolantenne 11/97 
Drei-Element-Antenne. 
Feldstärkediagramm 12/53 
Ferritantenne 7/26 ff.. 53, 

37/37 ff. 

Richtdiagramm 12 52 

2.2. Empfangsantennen 
Gemeinschaftsantenne 22/95 ff 
Gruppcnstrahler 19 49 ff. 
Hilfsantenne für 

Peilempfänger 7 49 ft. 
Hornstrahler 19 51 ff. 
UKW-Antenne 15 123 ff 
Umlenkantennc 22 37 
Yagi-Antenne 15 124 ff. 

2.3. Sendeantennen 
Dipolantenne 1197 
Fuchs-Antenne 11'98 


Gruppenstrahler 19/49 ff. 
Hornstrahler 19/51 ff. 
Rahmenantenne 11/103 
Sendeantennen 11/97 
UKW-Antennen 15 123 ff. 
Umlcnkantcnne 22/37 
.Windom-Antenne 11/100 
Yagi-Antenne 15/124 ff. 
Zeppelin-Antenne 11/100 

3. Automatik 

(s. a. Elektronik) 

Blinkgeber 28/48 ff. 
Blockierungseinrichtung 49/82 
Dämmcrungsschalter 28 63 
Einschaltautomatik 32 76 
Lichtschranke 20 93 ff. 
Sendereinschaltung, 
automatische 39/84 
Sendertastung mit Magnet¬ 
band 28/44 ff. 
Stalionsumschaltcr, 

elektronischer 28/31 ff 
Zeitschaltuhr 2871 ff. 

4. Bauanleitungen 

4.1. Allgemeines 
Gerätekonstruktion 47 31 ff. 

4.2. elektrischer Aufbau 
Batterie-Emkreisempfänger 

16/23 ff. 

Baugruppen 47/55 ff. 
Elektronenblitz 3574 ff. 
Fernsehempfänger, 
Verdrahtungshinweise 
14'58 ff. 
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Filtersender 39 3.5 ff. 
Kabelbaum 9 ,82 ff. 
Kleinstverstärker 35 25 ff. 
Lichtschranke mit Transistor 
35/66 ff. 

Mikrofonvorverstärker 
35/29 ff. 

Oszillograf 18/54 ff., 44 11 ff„ 

47 ff. 

Pcgelanzciger (mit Transi¬ 
storen) 40/80 ff. 

Relais, Schaltungen mit 

48 46 ff. 

Schaltzeichen 9 85 ff., 
10/11-53 

Stereo-Tonbandgerät 38 63 ff 
Stereo-Verstärker 38 54 ff 
Taschenempfänger mit Transi¬ 
storen 17 15 ff. 
Tongenerator 16/57 ff. 
Transistormefigerät 40 15 ff 
Transistorsuper 35 12 ff. 
Transistortaschenempfänger, 
Abgleich 17 39 ff. 
Universalnetzteil 16 18 ff. 
Verdrahtungsplan 9 76 ff. 
Weehselstrom-Einkreis- 
empfänger 16 31 ff. 

4-W-Verstärker 16 53 ff. 
6-Kreis-Super 16 37 ff. 

4.3. mechanischer Aufbau 
Abschirmung 9 74 ff. 
Amateurstudio-Magnetton¬ 
gerät 2 75 ff. 

Batterie-Einkreisempfänger 
16 23 ff. 

Bauelementearmaturen 
(gedruckte Schaltung) 
31/21-45 
Bohrplan 9/29 ff. 
Chassisaufrih (Fernseh¬ 
empfänger) 14'Faltblatt 


Chassisauslegung 9 24 fl 
Chassisbau 9 35 ff. 

Demontage von elektrischen 
Geräten 47 80 

Einbereichvorsetzer 5 76 ff. 
Einkreisvorsetzcr 5 23 ff. 
Einröhren-UKW-Konverter 
27 38 ff. 

EIcktroncnblitz 35 74 ff. 
Elektronenröhren 

(Befestigung in gedruckter 
Schaltung) 31 84 ff, 
Fernsehempfänger 14 43 ff. 
Filtersender 39 35 ff. 
Fuchsjagdempfängcr 7 38 ff. 
Fuchsjagdkonverter 27 51 ff. 
gedruckte Schaltung, 
Lötanschlüsse 31/56 
Steckverbindungen 31/57 ff. 
Gehäuse 9 45 ff. 
Geräte-Montage 9 72 ff. 
Grid-Dip-Meter 6 46 
Heimmagnettongerät 2,55 ff. 
Kleinstverstärker 35/25 ff. 
Konverter 16/70 ff. 

. Lichtschranke mit Transistor 
35/66 ff. 

Lötösenleiste 9 44 
Mikrofonvorverslärkcr 
35/29 ff. 

Modulationsübertrager 32 92 
Oszillograf 18,64 ff. 
Pegelanzeiger 40 80 ff. 

Skalen 9/39 ff. 

Stereo-Tonbandgerät 38 63 ff. 
Stereo-Verstärker 38/54 ff. 
Taschenempfänger 17,28 ff. 
Tongencrator 16/57 ff. 
Transistormefigerät 40 15 ff. 
Universalnetzteil 16 20 ff. 
Wechselstrom-Einkreis- 
empfängev 16'31 ff. 
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Zweiröhren-UKW-Konverter 
27/64 ff. 

4-W-Verstärker 16 55 ff 
6-Krcis-Super 16 42 ff. 

5. Bauelemente, elektrische 

(s. a. unter „Halbleiter" und 
„Rohren") 

5.1. Allgemeines 

Bauelemente für UKW-Gcräte 
15 53 ff 

Bauelemente, praktische Hin¬ 
weise 47/39 ff. 

Verhalten von Bauelementen 
bei UHF, 

Induktivitäten 19 21 
Kapazitäten 19/20 
—, Röhren 19/14 
Widerstände 19/16 

5.2. aktive Bauelemente 

Diffusionstransistor 377 
Feldtransistor 3/78 
Flachrelais 48/10 ff. 
Flächentransistor 3 48, 

34/93 ff., 37/94 ff. 
Fototransistor 3/76 
Gasrohren 10/43 
Germanium-Flächen- 
transistoren 20 99 
Leistungstransistor 3 77 
magisches Auge 13/69 
Magnetron 19 15 
npn-Transistor 3 50 
pnp-Transistor 3/50 
Relais. Arten und Zweck¬ 
bestimmung 48'8 ff. 

-. Beschriftung und Beschal¬ 
tung 48/34 ff. 

Entstörung 48 42 
Kontaktarten 48 33 
-.Pflege 48 .39 ff 


- . Schaltzeichen 48 31 ff. 

Sonderausführungen 
48/22 ff. 

Rundrelais 48 10 ff. 
Scheibenröhre 33 11 
Spitzentransistor 3 43, 

37/93 ff. 

Telegrafenrelais 48 17 ff. 
Transistor 1032 
-. Vorteile 17/7 ff 
Transistortetrode 3 77 
Tunneldiode 34 32 ff., 37 86 
Wanderfeldröhre 19/16 
Wähler 48 28 
Zerhacker 48 29 ff. 

5.3. passive Bauelemente 
Ausgangsübertragcr 25 76 ff. 
Bauelementeprobleme bei 
UHF 33/13 23 
Diffcrcntialkondensator 
23/100 

Drahtwiderstand 23/21 ff., 34 
Drehkondensator 9 11 ff., 
23/95 ff. 

Drossel 9/58 ff., 37/39 ff. 
Durchführungskondensator 
23'69 

Eiscn-Wasserstoff-Widerstand 
11/60, 23 45 ff. 
Elcktrolytkondcnsator 
23/79 ff. 

Farbcode für Widerstände 
9/84 

Flächendiode 3 23, 34/27 ff., 
37/78 ff. 

Gleichrichter 9 18, 10/32 
Glimmerkondensator 23 65 ff 
Halblei tergleichrich ter 
37 '65 ff. 

Heißleiter (Thermistor) 23 37 
HF-Spule 9/13 ff.. 49 
Kapazitätsdiode 34/70 ff. 
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Keramikkondensator 23 67 ff. 
Kernspule 37,19 ff. 
Kleinkondcnsatoren, 

keramische (zuläss. Ströme 
und Leistungen) 23/74, 75 
Knopfpotentiometer 31 39 
Kondensator 10 18 ff., 

23/47 ff. 
fester 9 9 ff. 

Kreuzwickelspule 37,18 ff. 
Kunstfolienkondensator 
23/61 ff. 

Kupferoxydulgleichrich ter 
37/73 

Lautsprecher 10 45 
Lecherkreis 15/121, 19,23 ff. 
Luftkondensator 23/66 
Luftspule 37/16 ff. 
Massewiderstand 23/19 ff. 
Metall-Papier-Kondensator 
23/58 

Modulationsübertrager 
32 85 ff. 

Netztransformator 37 58 ff. 
Papierkondensator 23 50 ff. 
Phasenschieber 39 49 ff. 
Quarze 46 96 ff. 

Quarzkrislall 24 49 ff. 
Quarzthermostat 28 36 
Quecksilberdampfgleichrichter 
11 56 

Rauschdiode 15 45 
Rcsonanzdrossel 11/76, 37 40 
Rohrkreis 19/23 
Schichldrehwidcrstand 23 24 
Schichtwiderstand 23 9 
-, Belastungstabelle 23 102 
Schwingquarz 10/33 
Selenglcichrichter 3/37, 

37/67 ff. 

Sicherung 10/51 
-, kurzschlufifeste 47 83 


Sicherungen 10.51, 46 112 ff. 
Spartransformator 37 60 ff. 
Spitzendiode 3/21, 34 25, 37 75 
Split-Stator-Drehkondcnsator 
23 99 

Spule, Allgemeines 37,9 ff. 
Spule, HF- 10/28 ff. 

Spule, NF- 10 25 ff. 

Steckspule 5 22 
Tastkopf 12 30 

Thermistor (Heißleiter) 23 37 
Thermoelement, Thermo¬ 
umformer 46/102 ff. 
Tonfrequenzdrossel 37,43 ff 
Topfkreis 33 15, 78 ff. 
Transformator 9 16 ff., 

10,29 ff., 21/52 ff.. 37 47 ff. 
Trimmer 15/70 ff. 
Trimmerkondensator 23 91 ff. 
Trimmertabellcn 23 94. 95 
Übertrager 37, 47 ff. 
UKW-Drchkondensator 1567 
UKW-Klcinstdrossel 37 42 
Variometer 37 34. 36 
Varistor (VDR, spannungs¬ 
abhängiger Widerstand) 

23 43 ff., 28/18 
Vierschichtdiode 34 33 ff 
Widerstand 9 7 ff.. 14 ff. 
Zenerdiode 11 46, 34 77 ff.. 

37 84 ff. 


6. Berechnungen und 
Formeln 

AM, Momentanspannung 
32 103 

Anodenbasisstufe 42 46 ff. 
Anodenmodulationsanteil 
bei Katodenmodulation 
32 104 

Anodenrückwirkuny 46 54 
Anpassung 19 82 
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Anpafswiderstand PA 32 104 
Arbeit, elektrische 36 62 
Bandbreite 32 103 
Barkhausensche Röhrenformcl 
4635 

Bclastungswiderstand, 
Übertrager 32 104 
Betriebsgrößen. 

Transistor 3 71 ff. 
Blindleistung 21 54 
Brummspannung 16 10 
Dämpfung, 

Antennenleitung 19 82 
-, Fehlanpassung 19 82 
—, Übertragungsstrecke 19 82 
Diffusionskonstante 3 22 
Drahtdurchmesser 32 89, 104 
Durchgriff 46 31, 38 
Eigenfrequenz, 

Schwingkreis 19 80 
Eisenquerschnitt, 

Übertrager 32 104 
Empfänger-Eingangskreis 
Berechnungen 21 64 ff. 
Entfernung 19 82 
Feldstarke, elektrische 
21 15, 36 71 

, magnetische 32 85. 36 83, 
43 TO, 43 16 

Fiuft, magnetischer 43 17 
Frequenz 5 89, 6 10 
Frequenz von schwingenden 
Stahlstäben 47 82 
Gewinn. 

Gruppenstrahler 19'80 
Glcichrichtcrberechnung 
49 56 ff. 

Gleichrichterschaltungen. 

Rechenregeln 34 46 
Gleichstromkreis, 

Grundformeln 21 30 ff. 


Güte, Empfänger (= noise 
figure = Rauschzahl) 33/65 
-, Schwingkreis 6/14 
-, Spule 21/48 
Induktion, magnetische 
43 11,43/17 

Induktionsspannung 32 86 
Induktivität, Leiter 19 80 
Schwingkreis 5/91 
Innenwiderstand der Röhre 
46 34 

Kapazität 21 15. 17 ff. 36 73 
Kernquerschnitt 32.87 
Kirchhoffsche Gesetze 21'35 
Klirrfaktor 30 54 
Kollcktorstufe 42 51 ff. 
Kopplungsfaktor 24 8, 46 67 
Kraftflufidichte 32 85 
Kreisfrequenz 21/42 
Ladung 36 72 

Länge, Phasenleitung 19 81 
LC-Glicder 42 29. 42 29 ff. 
Leistung. 

Anodenmodulator 32 104 
-, elektrische 36.63 
Leistungen bei AM 32 103 
Leitwert 36 20 
Mechanik, 

Grundformeln 21 9 ff 
Mefipunktabstand auf der 
Meßleitung 19 33 
Modulationsgrad 32 103 
Modulationsindex FM 32 104 
Modulationsübertrager 
32.85 ff. 

Ohmsches Gesetz 21 30 
optische Sichtweite 15/8 
Parallelschaltung der Röhren¬ 
heizfäden 46 19 ff. 
Parallclschwingkreis 21 59 ff 
Permeabilität 43 17 
Phasenleitung, Länge 19/81 
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Platzbedarf der Wicklung 
32/104 

Primärspannung 32104 
Primärwindungszahl 

32/88.104, 49 28 ff. 

Quarze, Belastbarkeit 46'97 
Rauschleistung 33 '64 
Rauschspannung 33 64 
Rauschzahl 33 65 
RC-Gliedcr 42 35 ff. 
Reflektorlänge 19,81 
Reihenschaltung der Röhren¬ 
heizfäden 46 20 ff 
Relais, Berechnungsfragen 

48/37 ff. 

Resonanzfrequenz, 
Schwingkreis 6/13 
Scheinleistung 21/54 

Schirmgitterverlustleistung 

32/104 

Schwingkreisberechnungen 

6,13 ff.. 9 49 ff.. 21/57 ff 
Seitenbandleislung 32/104 
Sekundärwicklung 49 30 ff. 
Sekundärwindungszahl 32 104 
Siebung und Stabilisierung 
von Gleichspannungen 

49/59 ff. 

Spannungs-Stabilisatorröhrc. 

Vorwiderstand der 46 86 ff, 
Spulenberechnung 21 20 ff . 
32/85 ff. 

Spulengüte 21 48 
Stehwellcnverhältnis 19.82 
Steilheit 46 32 ff. 
Steuerspannung 46/54 
Strom, elektrischer 36/10 
Stromdichtc 36/11 

Transformatorberechnung 

9/60 ff., 43 88 ff.. 49 39 ff. 


Überhöhung der Erdoberfläche 
19/82 

Ü bertragerberechnung 
32 85 ff. 

Unsymmetriewinkel 49 51 
"rspannung, magnetische 
36 83, 43 16 

/erstärkungsfaktor 24 8 
46 55 

Wechselstromkreis, 
Grundformeln 21 42 ff 
Wellenlänge 5 89, 6/10 
Wcllenwiderstand 19 80 
verlustarme Leitung 
19/80 

- verschiedener Leitungen 
19 59, 81, 82 
Widerstand, komplexer 

19 83 

-, magnetischer 43 17 
Parallelschaltung 21/14 
Reihenschaliung 21/14 
Wirkleistung 21 54 
Wirkungsgrad 46 57 
-, Katodenmodulation 
32 104 

Zugkraft 43 17 

7. Elektroakustik 

(s. a. Akustik) 

Dynamik 25 12 
Handmikrofon 4 31 
Klangregelung 10 67 
Klangregler 25 43 ff. 
Lautstärkeregelung 10.63 If. 
Mikrofon 4/30 ff.. 10/47 ff.. 

32'58 ff. 

Mikrofontypen 11/91 
Mikrofon Vorverstärker 

20 44 ff., 35 29 ff 
MV 4056 4 34 
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Mischpult 4 41 ff., 25 41 ff. 
NF-AusSteuerungsanzeige 
28'14 

Richtmikrofon 4 36 ff.. 38 21 
Telefonadaptcr 4 79 ff. 
Tongenerator 20,'67 ff. 
Transistormikrofon 4/39, 

20 53 ff. 

Trickaufnahmen 4/56 ff. 
Überblenden 4 74 ff. 
Ultralincarschaltung 13 67 

8. Elektronik 

(s. a. Impulstechnik) 
Annäherungsschalter 28 102 ff. 
Blinkgeber 28 15, 35 61 ff. 
Drehfeldprüfer 28 17 
Einschaltautomatik 32/76 
Elektronenblitz 35,74 ff. 
Filterschaltungen, elektro¬ 
nische 42 37 ff 
Glimm-Kippschaltung 28/16 
Glimmstrccken-Spannungs- 
begrenzer 28 13 
Impedanzwandlcr, elektro¬ 
nischer 42 45 ff 
Leitstrahl-Blinker 28 51 ff. 
Lichtschranke mit Transistor 
35/66 ff. 

Metallsuchgerät 35 82 ff. 
Morsetaste, elektronische 
28/78 ff., 81 ff., 83 ff. 
Sendepcgelhaltung, 
automatische 39/85 
SimultanschaUer 44 77 ff 
Stationsumschalter, 
elektronischer 28/34 
Stroboskop 28/58 ff. 
Temperatur-Fernmessung 
20/90 

Transistor-Metronom 35 64 ff. 


9. Elektrotechnik, 
Grundlagen 

(s. a. Physikalische Grund¬ 
lagen) 

Arbeit, elektrische 36 62, 43 50 
Dielektrizitätskonstante 21 17 
elektrischer Strom, 
Energieumformungen 
36 '66 ff. 

, Wärtnewirkung 36.65 
elektrochemische Spannungs¬ 
reihe 36/87 

Elektromagnet 43/14 ff. 
elektromotorische Kraft 
(EMK) 36/14 

Feld, elektrisches 36/71 ff. 
magnetisches 36'82 ff.. 

43/8 ff. 

magnetisches, einer Spule 
37/10 

Kapazität 36/71 ff. 
Kirchhoffsche Gesetze 
11/27, 21 35 ff.. 36/41 ff. 
Kondensator, Schaltung 
36 74 ff. 

Leistung, elektrische 36 63. 
43/50 

Leiter 36,15 
magnetisches Feld. 
Bestimmungsgröfien 
36/82 ff. 

Ohmsches Gesetz 11/22, 21 30, 
36,23 ff., 43/39 ff. 
Parallelschaltungsgesetze 
36/43 ff., 43/75 ff. 
Permeabilität 37/11 
Potcntiometerschaltung 11/25 
Reihenschaltungsgesetze 
36/33 ff., 43/59 ff. 
Spannungsmessung 36'38 ff. 
Spannungsteiler 36/35 ff. 
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Starkstrom. Umgang mit 
47/84 

Stromkreis 36 22 ff. 

Gleichstrom 11 22, 21 30 ff. 
-.Wechselstrom 11 34, 

21 42 ff., 43 23 ff. 

zusammengesetzter 
36,41 ff. 

Strommessung 36,47 
Stromstärke 36/17 
Temperalurkompensation 
11/73 

Transformator 43 87 ff. 
Widerstand, elektrischer 
36'28 ff. 

spezifischer 21 13, 36,29 ff. 
Widerstandsmessung 36 58 ff. 
Wirkungsgrad 36/65 

10. Empfängertechnik 
10.1. Allgemeines 

Abstimmung, induktive 
7 46 ff. 

AM-FM-Super 13 82 
Anodengleichrichter 10 58 
Audion 10 57, 11 64. 17 15 ff., 
40 ff. 

Colpitts-Schaltung 10 76 
Diodendemodulator 34 57 ff 
Diodenmischer 19 37 ff. 
Einkreisempfänger 13 77 
Frequenzkonstanz 12 64 ff. 
Geradeausempfänger 10 84 ff 
Gleichrichterstufe (HF) 10 70 
Harlley-Schaltung 10 76 
Kaskodeschaltung 13 36 
Kleinsuper 13/78 
Meiftner-Schaltung 10 75 
Mischstufe 10 73 ff, 
Mittelsuper 13/78 
Prinzip des Doppelsuperhets 

5 36 


Prinzip des Superhets 5 34 
Ratiodetektor 
(Verhältnisgleichrichter) 
10/59, 13 18. 34 63 
Rückkopplung 10 60 ff., 1164 
Rückkopplungsregelung 
10 60 ff., 1164 
Selektivität 12 66 ff. 
Spiegelselcktion 5 48 
Transistoraudion 17 15 ff. 
Treffsicherheit 12 57 ff 
Triodenmischcr 19 37 
Überspannungsschutz 28 11 
Variometerabstimmung 17 55 

10.2. KW-Empfängertechnik 

Allband-Supervorsetzer 
5 41 ff, 

Amateur-KW-Empfänger 5 8 
A r ÜberIagerer 27 19 ff 
Audion 13/54, 31 96 ff. 
Bandspreizung 5 18 ff. 

BFO (Telegrafieüberlagerer) 
5/57. 7/73 

Einbereichvorsetzer 5 61 ff 
Einkreis-Vorsetzer 5 10 ff. 
Flankendcmodulation 32 51 
Fuchsjagd 1 42 
Fuchsjagdempfänger 7 31 ff. 

-. teiltransistorisierter 
7 63 ff. 

Konverter 11 69, 16 67, 

29 74 ff., 35 18 ff. 
KW-Doppelsuperhet 5 82 ff. 
KW-Kleinsuper 16/73 ff. 
Mischung, additive 13 29 
Mittelsuper 10 90 ff. 
Panoramaempfänger 28 39 ff. 
Peilung 7/12 ff. 
Produktdetektor 39 90 ff. 
Rückkopplung 5 14 
S Meter 27 19, 29/79 
SSB-Empfang 11/69, 39/88 ff. 



.Sternchen" als Vorsetzer 
34 23 

Supervorsetzer mit Spulen¬ 
revolver 5/59 ff. 

- mit Vorstufe 5 49 ff. 
Telegrafie-Überlagerer (BFO) 
5/57, 7 73 

Transistor-BFO 5 59 
Verstärker, parametrischer 

34 75 ff. 

80-m-Supervorsctzer 
5/37 ff. 

O-V-l 13 43 

10.3. Rundfunk-Empfänger¬ 
technik 

Audion-Kleinstempfänger 
17.46 ff. 

Detektorempfänger 
20 15 ff., 35 8 
Empfängerschaltungen mit 
Miniaturröhren 13 77 ff 
Reflexaudion 20 22 ff. 
Transistor-Einkreiser 
20 18 ff. 

Transislorempfänger 17 14 ff 
- .Sternchen" 7 30 
Transistor-Kleinsuper 17 56 ff. 
Transistorsuper 20 25 ff., 

35 12 ff 

10.4. UKW-Empfängertechnik 

Demodulator 33 57 
Diodenmischstufe 33 33 ff. 
Einröhren-UKW-Konverter 
27 33 ff 

Frequenzstabilität 27 76 ff. 
Fuchsjagdempfänger 7 31 ff 
Fuchsjagdkonverter 27 42 
HF-Vorstufc 33 50 ff. 
Kaskodeverstärker 15 99 
Konverter 11 69. 33 36 ff., 

43 ff. 

kTfl-Zahl 11 95, 15 41 


Mischstufe 33 31 ff. 

Mischstufe, 

selbstschwingende 13 26 
Nachsetzer 2712 ff., 17 ff. 
Peilung 7 12 ff. 
Pendelempfänger 33 25 ff. 
Pendclrückkopplungs- 
empfänger 19/30 ff. 
„Sternchen" als Nachsetzer 
2756 ff. 

UHF-Empfänger, einkreisiger 
33/25 ff. 

UHF-Schwingkreise 19 21 ff. 
UHF-Superhetempfänger 
33 30 ff. 

UKW-Eingangsschaltung 13/25 
UKW-Eingangsteil 16 77 
UKW-Konverter 16/83, 19/77 
UKW-Vorsatzgeräte. 

Allgemeines 27/25 ff. 

-, Stromversorgung 27 31 ff. 
UKW-Vorstufc 10/78 ff, 
Verstärker. 

parametrischer 33 52 
Zwei röhren - U K W-Kon verter 
27 58 ff. 

2-m-Empfänger 15 89 ff. 

11. Fernsehen 
11.1. Fernsehempfänger 
Ablenksystem 22 19 ff. 
Amplitudensieb 22 59 ff. 
Bildfehler 14 75 ff 
Bildröhren. Umgang mit 
14 52 ff. 

Bild-ZF-Vcrstärker 14 17 ff. 
Braunsche Röhre 22 16 ff. 
Fernsehempfänger, Abgleich 
und Inbetriebnahme 
14 64 ff. 

-. Fehlersuche 22 87 ff. 
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Fehlerursachen, Fehler 
Beseitigung 14/83 ff. 

- ..Patriot", Blockschaltbild 
22‘'Faltblatt 

- .Patriot", Schaltung 
22/Faltblatt 

Stromversorgung 14 40 ff. 
Untersuchungen an 
45/88 ff. 

Fernsehtuner 14/14 
Ceisterbild 22/105 ff. 
Gitterbasisschaltung 22 44 ff 
Gleichlaufzeichen 22 27 
Horizontalablcnkung 14/32 ff. 
Impulsabtrennung 14/27 
Intercarrier-Prinzip 14 8 ff 
Parallelton-Prinzip 14 8 ff. 
Phasenvergleich 22/67 ff. 
Regelung, getastete 22/75 ff 
Schwarzpegelhaltung 14/20 
Schwungradkreis 22 69 
Testbild 22/86 
Ton-ZF-Verstärker 14/23 ff 
UHF-Fernsehen 22 107 ff. 
Vertikalablenkung 14.28 ff 
Videoverstärker 22/57 
Zeilenablenkschaltung 
14/37 ff. 

Zeilenablenkstufe 22 71 ff. 

11.2. Fernsehsender 
Dia-Abtaster 22 12 ff. 
Fernsehsender 22-34 ff. 
Fernsehstudio 22/30 
Frequenzumsetzer 22'38, 39 
Ikonoskop 22/13 ff, 

Richtfunk 2231 ff. 

11.3. Verfahrenstechnik 
Graukeil 14/81 
Zeilensprungverfahren 22 9 


12. Filter 

Durdiführungsfilter 15 69 ff 
Formeln siche unter 
„Berechnungen und Formeln' 
Quarzfilter 11/67 
Seitenbandfilter 39/26 ff. 
ZF-Bandfilter 11 66. 37 31 
ZF-Filter 11 66 

13. Gedruckte Schaltungen 

Armierung 31/22 
Bauelemente 26 34-45 
Bauelementehalterung 
31/33 ff. 

Bauelementeplan 26/47 
Baugruppe. Montage zui 
41 56 ff. 

Baugruppenkonzeption 
41/15 ff. 

Baugruppentechnik 31 66 ff. 

41,9 ff.. 41/18 ff. 

-, zweidimensionales Ver¬ 
drahten 31 66 ff 
Baukastensystem 31,73 ff. 
Bestückung von Leiterplatten 
31/13 ff. 

Drchschalter 31 54 
Elektronenröhren in der ge¬ 
druckten Schaltung 31 84 ff. 
Gabelfeder 31 59 ff.. 84 
Gerätetechnik mit Standard- 
Baugruppen, elektrischer 
Teil 41/76 ff. 

-.mechanischer Teil 41 99 ff. 
Haarrisse 31 94 
Inbetriebnahme 41 68 ff. 
Kontaktleiste 41 46 ff. 
Leiterplatte 26 18 
Bestücken 31/11 ff. 

-, Bestückungs- und Schal- 
tungsraöglichkcitcn 
31/101 ff, 
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Herstellung 26 57-83 
-.löten 3111 ff., 1811, 8911, 
41/45 ff. 

-, mechanische 
Bearbeitung 31/7 ff. 
Leitungsmuster 26/30 ff., 45 ff. 
Modulsystem 31/74 ff. 
Rastermah 26/30 
Rasterplatte 26/46 
Schalter 31 46 ff. 
Schiebeschaltcr 31/50 ff. 
Spulenarmatur 31/28 ff. 
Standardisierte Baugruppen 
41/21 ff. 

Steckerstifte 41/48 ff. 
,.Sternchen"-Trafo- Armatur 
31/(27 

Tastenschalter 31/52 
Tauchlötung 26 24 
Transformator-Armatur 
31/24 ff. 

Trennlinienverfahren 26/53. 
31/69 

Verfahren, fotomechanisches 
26/62 ff. 

Wendclbuchse 31 64 


14. Geschichtliches 

Halbleitertechnik, geschicht¬ 
liche Entwicklung 34/7 ff. 
-, heutiger Stand 34 10 ff. 
Nachrichtentechnik, 
Geschichte der 1 9 ff. 


15. Gesetze, Verordnungen, 
Festlegungen 
Amateurabkürzungen 1/63 
Amateurbänder 1/33 
Amateurfunkbereiche 5/7, 6 8 
Amateurfunkdiplome 1/44 ff., 
11 19, 15/134 ff 


Amateurfunkgcselz 119 
Amatcurfuiikprüfung 158 11. 

11/7 

Amateurfunkverordnung 1 25 
Antennenbau-Vorschriften 
22 98 ff. 

AVO Funk 1.61, 11 9 
Behandlung von Miniatur¬ 
röhren 13/10 
Buchstabiertafel 1 66 
Diplome 144 ff., 1119, 

15/134 ff. 

Farbcode, Keramik¬ 
kondensatoren 23 77 
-, Widerstände 9 84, 17 64, 

20 100, 34 126 
Frequenzbandaufteilung 
19/11 

-. Dezimcterwellcnbereich 

19/11 

-, UKW 15/140 ff. 
Fuchsjagddiplom 1120 
Funktagebuch 11 13 
Grafische Darstellungen siehe 
unter „Nomogramme, Kenn¬ 
linien, Tabellen und grafi¬ 
sche Darstellungen" 
Kennzeichnung der Strom¬ 
verstärkung, Transistor 
17/64 

Landeskenner 1.68, 11/15 
Miniaturwiderstände. 

Farbcode 17/64, 20 100 
Q-Gruppen 1/26, 65 
QRA-Kenner 15 142 ff. 
Röhrcnschlüssel 10/35 ff. 
RST-System 1/67 
Rufzeichen 1/29 
Schaltzeichen 9 85 ff.. 
10/11-53 

Sonderlizenz 11/11 



Transistoren, Kennzeichnung 
von 37/99 ff. 

UKW-Diplome 15/134 ff. 
UKW-Wettbewerbe 15/128 ff. 
VViderstandsschlüsse) 23 16 


16. Halbleiter 

(s. a. Bauelemente) 

16.1. Allgemeines 
Allgemeines über Halbleiter 

3/10 ff. 

DDR-Flächentransistoren. 

Kennlinien 17/65 ff. 
Einkristall 34 23 
Grenzwerttabelle Dioden 
34/10, 11 

- Transistoren 34/11 
Halbleiter, Umgang mit 
41/45 

Halbleitermaterial 34 13 
Kennzeichnung der Strom 
Verstärkung, Transistor 

17/64 

pn-Schicht 34 17 ff. 
Sperrkcnnlinie 34 53 
Sperrschicht 34/14 ff. 
Zonenschmclze 34/22 

16.2. Dioden 

Diodengleichrichlung 3 33 
Diodenkennlinie 3 28 
Flächendiode 3 23, 34/27, 
37/78 ff. 

Halbleitergleichrichter 
37/65 ff. 

Kapazitätsdiode 34,70 ff. 
Selengleichrichter 3 37 
Spitzendiode 3/21, 34/25, 
37/75 ff. 

Kennwerte 37/76 
Tunneldiode 34/32 ff„ 37/86 
Vicrschichtdiodc 34 33 ff. 


Zenerdiode 34 31, 77 ff. 
37/84 ff. 

Kennwerte 37/85 ff. 

16.3. Transistoren 
DDR-Fldchentransistorcn 
Kennlinien 17 65 ff. 
Diffusionstransistor 3 77 
Ersatzschaltbild des Transi¬ 
stors 3 63 ff. 

Feldtransistor 3 78 
Flächentransistor 3 48. 

34 93 ff., 37 '94 ff. 
Fototransistor 3 76 
Ge-Flächentransistor 20 99 
Leistungstransistor 3 77 
npn-Transistor 3/50 
pnp-Transistor 3 50 
Spitzentransistor 3 43, 37 93 
Transistor 10 32, 11 43 ff. 
Transistor, Allgemeines 
37 87 ff. 

Grundschaltungen 34 103 
-. Vorteile 17/7 ff. 
Transistorparameter 3 65 ff., 
11 45, 34 104 ff. 
Transistorletrode 3 77 

17. Impulstechnik 

(s. a, Elektronik) 

Begrenzer 34 67 ff 
Blinkgeber 28 48 ff. 

Clipper 30 49, 34/68 
Clipperschaltung 30 48 
Differenzierglied 44 56 
Eichpunktgeber mit Multi 
vibrator 6/76 ff. 
Flip-Flop-Schaltung 24 81 ff. 
Impulsform 30 45 
Impulsformer 44 68 ff. 
Impulsgencrator 30 46 ff. 
Impulsgenerator mit Zener¬ 
diode 34 83 ff. 
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Multivibrator 20/69, 24 77 ff. 
Multivibrator mit Transistor 
34/114, 40 76 

Multivibrator mit Tunneldiode 
34 86 ff. 

Rechteckwcllengencrator 18 71 
- für 40 Hz bis 30 kHz 
44/61 ff. 

einfacher Festfrcquenz- 
44/52 

Sperrschwinger 24 89 ff 
Stroboskop 28 58 ff. 
Taktgeber 20 71 ff. 
Torschaltung 34 66 ff. 
Transistor Multivibrator 

30/47 

Zeitschaltuhr 2871 ff. 

18. Kabel und Leitungen 

Energielcitung, Ausführungs¬ 
formen 19/54 ff. 

Grundlagen 19,53 ff. 
HF-Kabel 19/58 
Kennlinien siehe unter 
„Nomogrammc, Kennlinien, 
Tabellen und grafische Dar¬ 
stellungen" 

Leitungsanpassung 19 59 ff. 
UKW-Kabel als Zuführung für 
Antennenverstärker 47/76 
Wellenwiderstand von Kabeln 
19 53 ff., 59 

19. Magnettontechnik 

(früher ..Tonbandtechnik") 
Aufsatzbandgerät „Toni“ 2'16 
Aussteuerungskontrolle 
für Tonbandgerät 4/15 
Bandkleben 4/69 ff. 

Cuttern 4/68 
Handmikrofon 4 31 


Heimmagnettongerät 2/35 
Klangregelvcrstärker 4/44 
Kopfrauschen, Beseitigung 
von 47/78 

Magnetbandsorten 4/65 
Magnettongerät für 
Amateurstudio 2/66 
Mikrofonarten 4/30 ff, 
Mikrofon Vorverstärker 
MV 4056 4/34 
Motor-Relais-Steucrung 
für „Toni" 2 24, 30 
Tonbandaufbewahrung 
4/84 ff. 

Tonbandgerät BG 19 4/9 
Tonbandgerät KB 100 4'13 
Tonbandgerät „Smaragd" 4 11 
Trickaufnahmen 4.56 ff 
Überblenden 4/74 ff. 
Vcrstärkerproblemc 4/22 ff 

20. Me6- und Prüftechnik 

20.1. Allgemeines 

Fotografische Registrierung 
von Schirmbildern 45/94 ff 
I.ogarithmischc Teilungen, 
Selbstanfertigung von 47/78 
Maqnetband für Testzwecke 
47/84 

Mefttechnik. praktische Hin¬ 
weise 47/60 ff. 

20.2. Me5- und Prüftechnik 
für Bauelemente 

Durchgangsprüfer 16/88 ff. 
Gleichlaufprüfcr 18/85 ff. 
Kennlinienaufnahmen an Roh 
ren und Halbleitern 
45/82 ff. 

Kennlinicnvergleich von 
Transistoren 40/24 
Meftbrücke 18/22 ff. 

Prüfung von Dioden 40 10 
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Prüfung von Transistoren 
40/10 ff. 

Rauschfaktor-Tester für 
Transistoren 40/28 

20.3. Mefj- und Prüftechnik 
für elektrische Gröfjen 

Absorptionsfrequenzinesser 
6/19 ff.. 22 ff.. 11/92. 

20.86 ff., 40/60 ff. 
Amplitudenmessungcn 
45 10 ff. 

Antennascope 12 49 
Anlennenmessungcn 12 49 
Eichkreis 27/11 
Eichpunktgeber 11 93 
Multivibrator 6 76 ff. 
E : chspannungsquelle 44 58 ff. 
Eingangssymmetriemessung 
30/76 

Elcktronenschalter 30/73 
Empfindlichkeitsmessung 
12/69, 15 47 ff.. 19/76 
Feldstärkeindikator 40 71 ff. 
Fernsehempfänger, Unter¬ 
suchungen an 45 88 ff 
Frequenzabhängigkeit, 
Messung der 30,36 ff. 
Frcqucnzgangkontrolle 18 92 
Frequenzkonstanz, Messung 
der 12/62 ff. 

Frequenzmessung 6 17 ff., 
12/54 ff., 19/75 ff., 45 21 ff. 
Frequenznormal 12/54 
Gleichspannungsmessung 
12/27, 45/10 ff. 
Cleichstromleistungs- 
messung 12/32 ff. 
Gleichstrommessung 12/27 
Grid-Dip-Meter 6/37 ff., 

11/93, 12/14 ff., 16.91 ff., 
19/70, 27/10 ff., 33'72 


—, Eichkurve 12 24 

Mcftmethodcn 6 41 ff. 

- mit magischem Auge 
6 53 ff. 

- mit Verstärker 6 48 
Gütemessung 12 45 
HF-Prüfgencrator 40 67 ff. 
HF-Vielfachmesser 34 64 
Induktivitätsmessimg 

12/40 ff., 30 68 ff. 
Interferenzfrcquenzmcsscr 
6/63 ff. 

Kapazitätsraessung 12,35 ff., 

4519 

Klirrfaktormesscr 18/74 
Klirrfaktormessung 30 54 ff., 
45 59 

Kompcnsationsschaltung 12 9 
Kompensations-Voltmeter 
40/56 ff. 

Lecherleitung 6 34 
Leistungsmessung 19 73 ff. 
Mcfileitung 19 71 ff., 

33/71.73 

Mcftsender 18,33 ff. 
Mefiverstärker 30 34 
Modulationsgradmessungen 
an Sendern 45 78 ff. 
NF-Leistungsmcssung 1892 
NF Tongcncrator 35 51 ff., 

54 ff. 

NF-Verstärker-Prüfungen 
45 51 ff. 

Oszillograf 18 54 ff.. 32 95 ff., 
44 11 ff., 44 47 ff, 
Paralleldrahlwellenmesser 
33 73 ff. 

Pegelanzeiger 40 80 ff. 
Pegelmesser 40 87 ff. 
Phasenmessungen 45/38 ff. 
Quarzeichgenerator 6/72 
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Rechteckprüfung, 
oszillografische 18 93 
Röhrenvoltmeter 18 10 ff . 

30 20 ff., 33 62 ff. 
Scheinwiderstandsmessung 
30 49 ff. 

Schwingkreismessung 12 45 ff. 
Signalinjector 40 75 ff. 
Signalverfolger 40 78 ff 
- mit Transistoren 40 75 ff. 
Spannungsmessung 16 84 ff.. 

30 16 ff.. 29 ff.. 45 10 ff 
Stercoverstärkermcssung 
30 80 

Strommessung 16 84 ff., 45 18 
Strommessung mit Transistor 
geraten 40 41 ff , 44 ff 
Tastkopf 12 30 
Thermoelement-Thermo 
Umformer 46 102 ff. 
Tongcncrator 20 67 ff , 

30 64 ff. 

Topfkrciswellenmesser 33 75 
Transistor-Dippcr 6 58 ff. 
Transistormehgerät 40 15 ff. 
Transistorprüfer 40 13 
Transistorvoltmetcr 40.46 ff. 
Tunneldioden-Dippcr 6 60 
Übertragcrmessungen 
30 67 ff. 

UHF-Mefigeräte 33 73 ff. 
UKW-Absorptionsfrequenz- 
messcr 6 33 

UKW-Grid-Dipper 6,61, 

19 70 ff. 

Verstärkungsmessung 
30,16 ff. 

Viclfachmcsser 12 12, 30 TO ff. 
Wechselspannungsmessung 
12 28 ff., 45/12 ff. 
Wechselstrom-Leistungs¬ 
messung 12 32 ff 


Wechselstrommessung 
12/28 ff. 

Whcatstoneschc Brücke 
36 57, 61 

Widerstandsmehbrückc 40 .30 
Widerstandsmessung 
12 18,27, 45/18 
Wobbel-Mcfivcrfahrcn 45 75 
Wobbel-Zusätze 42 92 ff. 
Zeitbasismesser 44 90 

20.4. Mefj- und Prüftechnik 
für nichtelektrische 
Größen 
Mefiband 8 18 
Messen und Anreiften 8 38 
Mcftschraube 8 19 
Meftstab 8 18 
Meftwerkzeug 8 17 ff. 
Meftwertübertragung 29 27 
Schieblehre 8/18 ff. 
Temperaturfernmessung 
28 94 ff. 

Temperaturmessung 30/74 
Temperaturmessung 
mit Dioden 34/90 

21. Modulation 

Amplitudenmodulation 
11 86, 32 9 

Anodcnschirmgittcrmodu- 
lation 32/15 ff. 
Anodenspannungsmodu¬ 
lation 32 13 

Balancemodulator 39 19 ff. 
Begrenzer 32 69 
Bremsgittermodulation 
32/22 ff. 

Clipper 11 '89, 32 72 ff. 

DSB 39/13 

Einseitenbandmodulation 

32/54 


3 Rcgisterband 
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Einseitenbandtechnik, 
Betriebsarten 39 7 ff. 
Einseitenbandtelefonie 
39/8 ff. 

Einscitenband-Modulations- 
sy steme 39/11 
Filtersender 39/16, 35 ff. 
Frequenzhub 32/40 
Frequenzhubmessung 32 47 
Frequenzmodulation 11/86 ff., 
32/39 ff. 

Geber für Modcllsteuerung 
28/105 

Heising-Modulation 32/16 ff. 
Katodenmodulation 32/27 ff. 
Mithöreinrichtung 32/94 ff. 
Modulationsarten, Vor- und 
Nachteile 32/105 ff. 
Modulationsgrad 11 87, 32 10 
Modulationsindex 32/40 
Modulationsübertrager 
32/85 ff. 

Modulationsverstärker 
32/57, 61 ff. 

Modulator 32/57 
Morsetaste, elektronische 
28/77 

Phasenmethode 39/44 
- nach Weaver 39/62 ff. 
Phasenmodulation 32 42, 48 
Phasenschieber 39/49 ff. 
Phasensender 39 54 ff. 
Reaktanzröhre 32 43 
Schirmgittermodulation 
32/24 ff. 

Seitenband 32/11 
Seitenbandfilter 39/26 ff. 
Sendertastung, kontaktlosc 
28/91 

SSB (Einseitenbandtechnik) 
11/91, 32/54. 39/11 


SSB-Phasencxcitcr 39 59 
Steuergittermodulation 
32 18 ff. 

Störfestigkeit 39/95 ff. 
Taylor-Modulation 32 36 ff 
Telefoniebetrieb 32 6 
Tclcgraficbctrieb 32.6 
Trägersteucrung 32 31 ff 

22. Nomogramme, Kenn¬ 
linien, Tabellen, grafische 
Darstellungen 

Anodenstrom/Anoden- 
spannungs-Diagramm 
(lo/Ua-Kennlinie) 46/21, 28 
Anodenstrom/Gitter- 
spannungs-Diagramm 
(Ia/Ua-Kennlinie) 46/28 
Arbeitspunktbestimmung, 
Endstufe 17/24 
Ausgangsbrummspannung 
34/50 

Bandeinengung, Rechenwerte 
12/10 

Blindwiderstände und Fre¬ 
quenzen, Diagramme 
21/73, 88, 89 

chemische Stromquellen 49 94 
Diagramm, Ohmsches Gesetz 
21/71,77 

-, Umrechnung der Rausch 
zahl 15/42 
Dielektrika 15 60 

Eigenschaften (betr. 
Keramikkondensatoren) 
23/72 

Dielektrizitätskonstanten, 
relative 36/86 
DIN-Normcn für Verbin¬ 
dungselemente 8/69 ff 
Diodentabelle (DDR-Fcrti- 
gung) 34/122 ff., 37 104 ff. 
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- (SU-Fertigung) 34 123 ff. 
Drei-Elemcnt-Anlenne, 
Feldstärkcdiagramm 12 53 
Durchführungsfiller 
(Tabelle) 1570 

Empfangsdiagramm. 

Peilrahmen 7 21 
Peilrahmen mit Hilfs¬ 
antenne 7 23 

Erdungsleitung, Mindest¬ 
abmessungen 22,115 
Flächentransistor. Kenn 
linien 34 106 ff. 

Kennwerte 34106 
Frequenzgang. Steuersender 
12/74 

Gehäuseabmessungen 
nach DIN 9/66 ff. 
Germanium-Flächen¬ 
transistoren 20 99 
Ge- und Si-Eigenschaften 
(Tabelle) 34 14 

Gewindelängen und Muttern¬ 
höhen nach DIN 8/73 
Gewinde, metrisches 8/69 
Gleichrichterbercchnung, 
Diagramme 34/44 ff. 
Glcichrichtereigenschaften, 
(Tabelle) 34/41 
Gleichrichterröhren, Daten 
49 54 

Glcichrichterröhrcntabelle 

16/16 

Gleichrichterschaltungen, 
Rechcnrcgcln und Be¬ 
ziehungen (Tabelle) 34/46 
Gleichrichtertabelle 

(DDR-Fertigung) 37/106 ff. 

Grenzwerttabelle, Dioden 
3410, 11 


. Transistoren 34,11 
HF Kabel-Tabellen 19,58 
Hochvakuumgleichrichter, 
Innenwidcrstandskun’en 
49/58 

-, Kennlinien 49/55 
Kapazität des Drehkonden¬ 
sators (Diagramm) 21/71, 78 
Katodenbasisstufe im Ver¬ 
gleich zur Anodenbasis¬ 
stufe, Größen und Werte 
42/47 

Kennlinie, dynamische 46/53 
Kennlinien, DDR-Flächen- 
transistoren 17/65 ff. 
Halbleiterdiode 34/31 
Tunneldiode 34/32 
-, Vierschichtdiode 34/35 
Kennlinienfeld, I»/U»- 46/30 
Kernkonstante, 

HF-Eisenkerne 9 53 
Kernmaterialien, 

Kennwerte 21/26 ff. 
Kleinkondensatoren, kera¬ 
mische (Tabelle über zu¬ 
lässige Ströme und Lei¬ 
stungen) 23/74, 75 
Klirrfaktor, maximal 
zulässiger 25/11 
Kondensatoren für UKW- 
Geräte 15/62 ff., 65 ff. 
Kupferlackdrähte, Daten 
9'88 ff., 49/27 

Leistungszenerdioden 49/67 
Magnetisierungskurven 32/85 
Materialeigen schäften 
(Tabelle) 36/86 
Meteorströme 15/31 ff. 
Miniatur-Allstromröhren, 
Heizspannungen 13/75 
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M-Kerne, Kenngrößen 25 96 
Modulationsarten, Vor- und 
Nachteile 32 105 ff. 
Nachrichten technische 

Geräte, Gegenüberstellung 
49 10 

Neper-Diagramm 21.72. 81 
Quarze, Fertigungsbereich 
und technische Daten 
46.101 

-, Typcnbezeichnung 46 100 
QRA-Kenncr. Aufbau 15 144 
-, Tabelle 15 147 
Quarzpyramidc 15 113 
Q-Wertc. Spulen 5 93 
Rauschzahldiagramm 15 49 
RC-Tiefpafi. Dämpfungs¬ 
kurven 42 36 

Reqelkurve, Potentiometer 

23 26 

Reihdiagramm nach Rukop 

24 20 

Relais, Daten 48 108 ff. 

Diagramm 48 44 
Röhren für Frequenzen über 
1000 MHz 33 94 
Röhren für das 70-cm-Band 
33 94 

Röhrentypenschlüssel 46 80 
Röhrenvergleichstabellc 
13/90 

Schichtwiderstände, 

Belastungstabelle 23 102 
Schraubennormen 8 71 ff. 
Schwingkreisnomogramm 
6/16 ' 

Sicherungen, flinke 46 113 
mittelträge 46/114 
—, träge 46 114 
Siebdrosseln, Daten 49 62 


Smith-Diagramm 33 87, 
Faltblatt 

Spannungsreihe, elektro¬ 
chemische 36 87 
elektrothermische 36 87 
Spannungsverstärkung, 
Pentoden 25 33 
-, Trioden 25 31 

Spannungs-Windungszahl 

Diagramm 21 73, 87 
Sperrkcnnlinic 34 53 
spezifische Gewichte 
einiger Stoffe 21 8 
Stabilisatorröhren, Daten 
49 65 

-, DDR-Fcrtigung 46 94 
Steilheit, Definition 11 39 
Strombelastungsdiagramm 

21 72. 84 

Stromfluhwinkel, Abhängig¬ 
keit 49 52 

Thermoumformer (des VEB 
EAW Treptow) 46 110 
Widerstandszunahme 
46 105 

Topfkreisdiagramme 
(70-cm-Band) 33 78 ff. 
Transformator-Eisenkerne. 

Daten 9 90 ff., 49 22 ff. 
Transistoren, technische 
Daten 34 125 ff.. Faltblatt 
Transistor-Grundschaltungen, 
wichtigste Eigenschaften 
42 53 

Transistor-h-Parameter 3 70 
Transistortabellc, Ausland 
34/Faltblatt 

DDR 34 125 ff.. 37/108 ff. 

Transistorvergleichstabclle 

1776. Faltblatt 
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Trimmertabcllen 15 72 ff., 

75, 23,94 ff. 

Tunneldiodcnkcunlinie 34 85 
Obertragerkerne 32 100 
UHF-Röhren. Daten und Ver- 
gleicbsliste 19 17 
Vektordarstellung (R, C, L) 

19 19 

Verglcichslabcllc Widerstände 
TEC-Norm alte Fertigungs¬ 
reihe 27 96 ff. 

Verlustleistung, Diagramm 
21,72. 85 

Wellenspektrum 15 7 
Wellenwiderstand Doppel¬ 
leitung, Diagramm 21 74, 91 

- Koaxialleitung, 

Diagramm 21 74, 92 

- Vertikalantenne, 

Diagramm 21 74, 90 

Weltzeittabelle 1 85. Faltblatt 
Windungszahlen bei verschie¬ 
denen Kerngröften 49'34 
Windungszahlen je cm- 
32,103 

Wirkungsgrad von NF-End- 
stufen (theoretischer) 25 90 
Zeitkonstante. Diagramm 
21 71, 79,80 
Zonenzeiten 1 71,72 

23. Oszillatoren 

Amplitudenbegrenzung 
24 24 ff. 

Clapp-Schaltung 11 72, 

24 36 ff. 

Colpitts-Schaltung (Drei 
punktschaltung. kapazitive) 
10 76,11 71 24 31 
Dicdenoszillator 34 01 


Dreipunktoszillator 15/106 
Dreipunktschaltung, induktive 
(Hartley-Schaltung) 10/76, 

24'29 ff. 

ECO-Schaltung 5,15 ff., 

11/71, 24/34 ff. 
Franklin-Schaltung 24 38 
Frequenzkonstanz 24 46 ff. 
Frequenzverdreifachcr 15/114 
Frequenzvervielfacher 
15 115, 19 44, 34,89 ff. 
Hartley-Schaltung 10/76. 

24/29 ff. 

Heegener-Schaltung 24 58 ff. 
HF-Generator 18.39 ff. 
HF-Prüfgenerator 40/67 ff. 
Huth-Kühn-Schaltung 24 32 ff. 
Meiftner-Schaltung 10 75. 

11 70, 24 27 ff. 

Mitkopplung 24 6 
Obertonschaltung 15 108 ff. 
Oberwellen 11/32 
Oszillatorabstimmung 
mit Diode 27,50 
Oszillatorschaltungen 11 70 ff. 
Pierce-Oszillator 15 107 
Pierce-Schaltung 24 57 
Quarzeichgenerator 6,72 
Quarzkristall 24 49 ff. 
Quarzoszillator 12 22. 20 77 
mit Transistor 3 89, 3548 
Quarzschnitte 24 55 ff. 
Quarzthermostat 28 36 
RC-Generator 24 64 ff. 
Rciftdiagramm 24 21 ff. 
Rückkopplung 11 64 ff., 24 9 
Schwebungssummer 24 63 
Schwingkcnnlinic 24 14 ff. 
Sperrschwingcr- 
Tongenerator 35 50 
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Temperaturkompensation 

11/73 

Trägeroszillator 39/24 ff. 
Transistor-Clapp-Schaltung 
678 

Transistor-Oszillator 34 113 
Tritet-Schaltung 24 61 
UKW-Oszillator 
12/51, 24/40 ff. 
Wien-Brücken-Generator 
24/68 ff. 

Wobbelgenerator 44 92 ff. 
ZF-Generator 40/63 ff 

24. Physikalische Grund¬ 
lagen 

(s. a. Elektrotechnik. 
Grundlagen) 

Atomaufbau 36 8 
Atommodell 34 15 
Brownsche Molekular¬ 
bewegung 15,40 
Dopplereffekt 29/35 ff. 
Eigenhalbleiter 3 14 
Einkristall 34.23 
Energiebänder 3 13 
Grundformeln der Mechanik 
21/9 ff. 

Ion 36 9 

Kristallgefüge 3 12 
Kristallgitter 34 16 ff. 
physikalische Grundlagen 
des Transistors 3/51 
pn-Schicht 34 17 ff. 
Sperrschicht 34 14 ff. 
spezifisches Gewicht 21 8 
Temperaturkoeffizient 11/33 
Vierpoldarstellung 
des Transistors 3.61 


25. Rauschen 

kT„-Zohl 33 '64 
Rauschdiode 15 45 
Rauschen 15 40 
-. kosmisches 15 40 
Rauschfaktor F 3 75 
Rauschgenerator 15 43, 43. 
33/69 

mit Siliziumdiode 34 88 ff 
Rauschwiderstand, 
äquivalenter 15 78 
Rauschzahl 15 49, 33/65 
Transistorrauschen 34 119 

26. Röhren 

Elektronenröhren 46 10 ff. 

-, gedruckte Schaltunqcn 
31/84 ff. 

Gleichrichtcrröhrenlabelle 

16/16 

lonenröhren 46 83 ff. 
Kurzbezeichnungen in 
Röhrendaten, Bedeutung 
der 13/87 ff. 

Miniaturröhren 13 7 ff. 
Allstrom 
13 13 ff., 75 ff. 

-, Betriebswerte 13 16,19, 

23, 25, 27, 30, 32 ff., 35 ff., 
40 ff.. 42, 44, 47. 50, 52. 

54 ff.. 57, 60, 63, 64, 68, 69, 
71 ff., 76 ff. 

Grenzwerte 13 16, 19, 23, 
25, 27, 30, 32 ff., 35 ff.. 

40 ff., 42. 44 , 47, 50, 52, 

54 ff,, 57, 60, 63. 64, 68, 69. 
71 ff.. 76 ff. 

Kapazitäten 13 16, 19, 23, 
25, 27, 30, 33. 36 ff., 41, 42, 
44, 47, 50, 52, 54 ff., 57. 60. 
63, 64, 68, 76 
-, Wechselstrom 13/11 ff 


38 



Miniatur-Wechselstrom 
röhren, Anwendung 
1316 ff. 

Röhren für das 70-cm-Band 
33 94 

Röhren für Frequenzen höher 
als 1000 MHz 33/94 
Röhrcnproblcme bei UHF 
1577 ff., 33/12 ff. 
Röhrentabelle, Benutzungs¬ 
hinweise zur 13/15 
Spannungs-Stabilisatorröhren 
46/83 ff. 

UHF Röhren 19 14 ff. 

27. Sendertechnik 

27.1. Allgemeines 

Collins-Kreis 11,79 
Frequenzverdoppler 11/75 
Morsetaste, elektronische 
28/77 

Sendebetriebsarten 11 16 
Senderendstufc 11,77 
Scndertastung, kontaktlose 
28/91 

- mit Magnetband 28 44 ff. 
Stationsumschalter, elektro¬ 
nischer 28 31 ff. 

Tastung 11/82 
Transistor-Monitor 28/30 

27.2. KW-Sendertechnik 

Filtersender 39 16, 35 ff. 
Fuchsjagdsender 7 84 ff. 
Linearverstärker 39 66 ff. 
Neutralisation 39/74 
Phasensender 39/54 ff. 

Sender, 3stufiger 12/69 ff 
Transistor-KW-Scndcr 
34/115 ff. 


27.3. UKW-Sendertechnik 

Linkleitung 15/119 
Push-Push-Verdopplev 15 115 
2-m-Sender 15 110 ff 

28. Schwingkreise 

Bandspreizung 5/18 
Lecherkreis 15/121, 19/21 ff. 
Lecherlcitung 6/34 
Multibandkreis 11 81, 39/73 
Parallelschwingkreis 21/59 ff. 
Reihenschwingkreis 21/57 
Rohrkreis 19/23 
Rückkopplung 10 60 ff. 
Schwingkreis 6 11 ff., 

10/53 ff., 21 57 ff. 
Schwingkreisberechnung 
6 13 ff.. 9 49 ff., 19/22. 
21/57 ff. 

Topfkreis 19 28 ff 

29. Stabilisierung 

dynamische Stabilisierung 
von Transistorschaltungen 
3/81 

statische Stabilisierung 
von Transistorschaltungen 
3/79 

30. Stereofonie 
Aufnahmetechnik 38/31 ff. 
FCC-Vcrfahren 38 28 
Hörfläche 38 9, 15 
Hörzone 38,49 ff. 
Lautsprecher-Probleme 

38/45 ff. 

Mikrofon-Probleme 38/31 ff. 
PAM-Verfahren 38/28 
Pseudostereofonie 3843 
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Schneidkennlinienen tzerrer 

38'55 

Stereo-Abhörverstärker 
38 52 ff. 

Stereoanlagen, Einstellung 
und Messung 38 90 ff. 
Stereofonie, Grundlagen 38 9 
Stereosehallplatte 38/24 ff. 
Stereo-Tonbandgerät 38 63 ff. 
Stereo-Trickgerät 38/78 ff. 
Stereo-Trickmischer 38/83 ff. 
Stereoumschnitt 38 '42 
Stereo-Verstärker 38/54 ff. 
Wiedergaberaum 38 48 ff. 
Zweikanalübertragung 
38/15 ff. 

31. Steuerungstechnik 

Annäherun gsschal ter 
28 102 ff. 

Geber für Modcllsleuerung 
28/105 ff. 

Laufwerksteuerung für 
Studiomagnettongerät 2 82 
Motor-Relais-Steuerung 
für „Toni" 2 24, 30 
Netzteil mit Steuerung für 
Heimmagnettongerät 2/49 
Sollwertkontrolle 28 10, 98 ff, 

32. Stromversorgung 

Akkumulator 36 68 
Allstromnetzteil 10,83, 

11/53, 16/12 

Allstromnetzteil für Vorsetzer 
5/31 

Delon-Schaltung 11 59 
Einweggleichrichter 34 43 
Einwcgschaltung 37 71 


Gegentakt-Transverter 
35 57 

Glättungsfilter 34 47 ff. 
Gleichrichtung 49 43 ff. 
Graetz-Schaltung 3 34, 38 
11/59,37,72 

Greinacher-Schaltung 3 34 
Heizspannungsgleich¬ 
richter 25/89 

Hochspannungserzeugung 
49/12 ff. 

Hochspannungsnetzteil 
39 69 ff. 

Kleinladegerät 34 53 ff. 
Kupferoxydul-Gleichrichter 
37/73 

Netzglcichrichter 34 38 
Netzteil 25 82 
-, stabilisiertes 27 32 

- mit Steuerung für 
Heimmagnettongerät 2/49 

Netztransformator 37 58 ff., 
49 16 ff. 

Primärelement 36 67 ff. 
Quecksilberdampfglcich 
rieh ter 11 56 

Sekundärelemcnt 36 67 ff. 
Selenglcichrichtcr 37 67 ff. 
Siebglieder 21 47, 49 59 ff. 
Siebung 16 7 ff., 25/85 
Spannungsstabilisierung 
16/16, 49/64 ff. 
Spannungsverdoppler 3 34, 
34/46 ff., 37/72 
Spartransformator 37 60 ff. 
Stromquellen, chemische 11.25 
Stromversorgung, Funk¬ 
anlagen (Sonderproblcmc) 
4976 ff 

- ortsveränderlicher Gerate 
49 91 ff 
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Stromvcrsorgungsteilc. Auf¬ 
gaben und Einteilung 
49 8 ff. 

Tabellen siehe unter „Nomo- 
gramme, Kennlinien. Tabel¬ 
len und grafische Darstel 
1 ungen" 

Transverter 11 60. 20 82 ff 
Universalnctzteil 16 18 ff 
Wechselstrom-Nctz- 
anschluftgcrät 11 57 
Wechselstromnclzteil 
10 82, 16 14 ff. 

- für Vorsetzer 5 30. 75 

33. Tonbandtechnik 

siehe unter ..Magnetton¬ 
technik" 

Verordnungen siehe unter 
„Gesetze, Verordnungen, 
Festlegungen" 

34. Verstärkertechnik 

34.1. HF-Verstärker-Technik 

Gitterbasisschaltung 
39 77 ff. 

HF-Verstärkcr 10 69 
-.Transistoren 17 52ff 
Kaskodevcrstärker 15/98 ff. 
Tunneldiodenverstärker 

34/86 

Verstärker, paramelrischcr 
19/35 

Videoverstärker 22 57 
ZF-Verstärker 10 77. 33 55 ff. 

34.2. NF-Verstärker-Technik 
A-Endstufe 25 46 ff. 
Anpassung, hoch- und nieder¬ 
ohmige 47/81 

Aufsprechverstärker, 

Heimmagnettongerät 2 41 


, Studiomagnettongerät 2.70 
Magnettongerät „Toni" 

2 23 

Balance-Regler 25,75 
Begrenzer 42/8 ff. 

Clipper 32/72. 42 9 ff. 
Dynamikkompressoren 
42.17. 20 ff. 

Endstufe, eisenlose 25 57 
Filterschaltungen, elektroni¬ 
sche 42 37 ff. 

Frcquenzabhängigc Glieder 
42 28 ff. 

Frequenzbereich 

(NF-Verstärker) 25 7 ff. 
Gegenparallelverstärker 
25 58 

Gegentaktendstufe 17 42 ff. 
Gleichspannungsverstärker 
20 91 ff. 

Hi-Fi-Verstärker 13 59, 86 
Impedanzwandler 20 50 ff.. 

25 24 ff., 42/45 ff. 
Kaskodeschaltung 25 33 ff. 
Katodyn-Schaltung 25 50 
Klangregelverstärker 4 44 
Klangregler 25 43 ff. 
Klcinstverstärker 35 25 ff. 
Klirrfaktor 25 10 ff. 
Kontrollverstärker für 
Heimmagnettongerät 2/47 
Lautstärkeregelung 25 39 ff 
LC-Glieder 42 29 ff. 
Meßverstärker 30 34 
Mikrofonvorverstärker 
13 33. 16 49, 20 44 ff., 

35 29 ff. 

Mischpult 16 50 ff., 25 41 ff. 
Modulationsverstärket' 

32 61 ff. 

NF-Endstufc 13 49. 51 
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NF-Endverstärker 10 80 ff. 
NF-Gegentaktverstärkcr 
20/36, 40 ff. 

NF-Verstärker 13,31. 

18 81 ff., 19 41 
Aufbauhinweise 25 13 ff. 
Frequenzbereich 25 7 ff. 
Meßgeräte für 307 ff. 

—. nichtlineare Verzerrungen 
25 10 

- für Vorsetzer 5 80 

- mit Transistoren 34 111 
NF-Vorverstärker 10 71, 

25,22 

Phasenumkehrstufe 13/31,35 
RC-Filtersclialtungcn 42 34 ff. 
Regelverstärker 42 18 ff. 
Schneidkennlinienentzcrrcr 
38/55 

schwellwertabhängigc Schal¬ 
tungen 42 56 ff. 
Siebschaltungen 42 41 ff. 
Signalverfolger 40 7S ff 
Stereo-Abhörverstärker 
38 52 ff. 

Stereo-Verstärker 38 54 ff 
Telefonadapter 35 37 ff. 
Transistor-Megafon 35 43 ff. 
Transistor-NF-V erstärker 
11/46 

Ultralinearschaltung 
13 '67, 25 56 

Verstärker mit Transistoren 
3 84 ff. 

Vorverstärker für Heim¬ 
magnettongerät 2 39 
Wechselsprechanlage 
20,57, 62 ff. 

Wiedergabeverstärker für 
Heimmagnettongerät 2/46 


Wirkungsgrad von NF-End- 
stufcn, theoretischer 25 90 
zweistufiger NF-Verstärker 
mit Netzteil 5 81 

35. Wellenausbreitung 

Aurora-Effekt 11.50. 15 24 ff. 
Bodenwelle 11 47 
Dopplereffekt 29 35 ff. 
duct 15/21 

Elektronenkonzentration 
29 51 

Ionosphäre 11 48. 29 6 ff. 
KW-Ausbrcitung 1 21 
Meteorologie, Wctter- 
geschehen, Luftdruck 
15/16 ff. 

Meteorscatter 11 51, 15 29 ff. 
Mögel-Dellinger-Effekt 
(MDE) 11/49 
Mcndrcflexion 15 34 ff. 
Raumwelle 11 47 
Schwund (Fading, QSB) 11 49 
Strahlung, kosmische 29 17 
Streustrahlübertragung 
(scattering) 15/28 ff 
Superrefraktion 15 23 
Troposphäre 15 11 
UKW-Ausbreitung 15 6 ff.. 

21 ff., 19 62 

Wellenspcktrum, Tabelle 15 7 
Zone, tote 11 49 

36. Werkstoffe und 
Werkstoffbearbeitung 

Amateurhammcrschlaglack 
27 89. 47'21 
Arbeitsplatz 8 7 ff, 

Bearbei tungshinweise, 
Anreiften 27 8, 8 38 
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, biegen 8 46 ff., 27 8,9. 46ff. 
—, bohren 27 8 
Bcarbeitungszcichcn 8 52 
Eisenmetalle 8/33 
Hilfsstoffc 8 36 
Kernsicherungsmasse 47 77 
Klebstoffbchältcr 47/77 
Leiterplatte, mechanische 
Bearbeitung 31 7 ff. 

Lötdraht, giefien 47 83 
Lötkolben, Pflege des 47 82 
messen 8 38 
Nichteisenmetalle 8/34 
nichlmetallische Werkstoffe 
8'35 

Normteile 8/69 ff. 
richten 8 46 ff. 


schallschluckendes Material 
47/80 

spangebende Bearbeitung 
8/49 ff. 

Trennen von Werkstoffen 
8/39 ff. 

Verbindungstechnik 8 58 ff. 
Werkstatt der Klubstation 
8 13 ff. 

Werkstoffe und Werkstoff¬ 
bearbeitung 47/14 ff. 
Werkzeugausstattung 
8/73 ff., 27/6 
Werkzeuge 8/17 ff. 

Entmagnetisierung von 

47/76 

Wickclmaschinc 47/79 




Bekannt in der ganzen Welt ist Kamerad H. I.indner mit seinem Rufzeichen 
DM 2 BGO. Die komplette Amatcurfunkstation wurde von ihm selbst gebaut 







Sti ch wo rtver ze i ch n i s (Heft Sei te) 


A-Bctrieb 46 58 
Abfallstrom, Relais 48 37 
Abfallverzogcrung 28 33 
Abgleich 2 88, 5 41,47,55, 

69, 77, 7 58 ff.. 14 65. 

16 44 ff., 17 39, 27 40 ff.. 

54 ff . 66 ff., 33 61 ff., 35 17 
Abglcichbcreich 37, 20 
Abgleichpunkt 14,60 
Abgleichregler 20 69 
Abglcichsignal 27 67 
Abhörverstärker 2 23, 6 66 
abisolieren 9 78, 17 .34 
-, HF-Litze 47 20 
Abkürzungen 15 138 ff. 
Ableitung 19 57 
Ablenkeinheit 14 48 
Ablenkplattcn 44 17 
Ablenksystem 14 32, 22 17 
Ablenkung 22 19 ff. 
Ablenkverfahren 44 42 ff 
Ablenkwinkcl 22 21 
Ablesefehler 30 36 ff. 
Ablesegenauigkeit 27 21 
A lisch altspannungsspitzc 
35/65 

Abschattungsgebiet 15 37 ff. 
Abschirmung 2 63, 4 38, 9 74, 
15'85, 46 17, 49 76 
Abschluhwiderstand 33 14 
Abschmelzsichcrung 49 87 
Absolutgenauigkeit 45 21 
Absorptionsfrequcnzmesser 
6/8. 9, 14, 19 ff., 25 ff., 

28 ff.. .33, 11 92 ff.. 16 92. 
20 86, 40 60 ff 
Absorptionskreis 11 12 


Absorptionswellenmesser 

1216 

Abstimmaggregat, induktives 
7 46 

Abstimmanzcigcröhrc 10 42, 
46 48, 71 

-, Leuch tbildcr 46 72 
Abstimmdiode 27 49 ff 
Abstimmindikator, Röhre als 
46 71 

Abstimmkondensator 24 .37 
Abstimmkrcis 5 18, 7'34 ff., 

20 15 

Abstimmspule 5 51 
Abstimmung 7 .35, 10 61, 

27 58. 33 28 
Abstimmvorrichtung. 

dielektrische 27 34 
Abtastsystem 38/24, 25 
A-B-Vcrfahren 38 15 
AB-Verstärkung 46 58 
Abwärtstransformation 27 67 
abwaschen 26 79 
Adcock-Anlennc 7 15 
A-GIeichrichtung 34 56 
Akkumulator 10 50. 36 67 ff., 
49 91 

-, Trocken- 49 92 
—, gasdichte 49 93 
Klein st- 49 107 
-, Füllen 47 42 
Akzeptor 3 17 
Alarmeinrichtung 48 9 
Allelektrodcnmodulation 
32 28 

Allstrom 10 53 


Allstrom-Einkreisempfängn 

16.28 

Allstromgcrät 11 53 
Allstromheizkreis, 

Schaltung 47/34 
Allstrom-Netzteil 5/30 ff., 

16/12 

AUstromröhrc 13/13, 75 ff.. 
46/15 

Einbau 47/33 

Allstromschaltung 9/73, 74 
Alterung 23/9 
Aluminium 8 34 
Löten 47 20 

Aluminiumbelag 22 23 ff. 
Amateurabkürzungen 1 63 ff 
Amateurbänder 5. 90 
Amateur-Elektronik 41/21 ff. 
Amateurfunk 11/9 
Amateurfunkbereiche 
1/33, 79, 5/7, 8, 6/8 
Amateurfunkdiplom 11/19 
(s. a. Diplom) 

Amateurfunkordnung 1/25, 62 
Amateurfunkverkehr 1/28 ff., 
11/9,15/126 ff. 
AM-Demodulation 13/16 
Amperemeter 11/22, 27 
Amplitude 610,11 
Amplitudenänderung 45/49 
Amplitudenanstieg 45 54 
Amplitudenbegrenzung 24/24 
Amplitudenfehler 45/53 
Amplitudenmessung 45/10 ff. 
Amplitudenmodulation 11'86. 

32/6, 9, 13, 23, 103, 39/7, 95 
Amplitudensieb 22/63, 88 
Amplitudcnverringerung 
45/56 

Analog-Transistor 3/43 
Andruckmagnet 2/51, 80, 83, 
84. 86 


Anfahrgeräusch 4/14 
Anfangsanschlagwert 23 31 
Anfangsfrequenz 5 19 
Anfangskapazität 5 19 
Anfangsspringwert 23/31 
Anfangsstufe 25 30 ff. 
Anfangsweg 23 32 
ankanten 31 91 
Anhcizzeit 49 43 
Ankcrachslagerung 48 12 
Anker-Anschnitt 2 60 
Ankopplung 6 40, 17/17, 

28 30, 33/85 

Ankopplungsmöglichkeil 
19 25 ff, 

Anlaufgebiet 18 27 
Anlaufspannung 4624 
Anlaufstrom 18/18, 46 23 
Anode 10/34, 11/38, 23, 79, 
4614 

Anodenbasisdetektor 33/58 
Anodenbasisstufe 42 46, 49 
Anodenbelastung 46 24 
Anodeneingangsleistung 11 11 
An öden gl eich rieh ter 10/58 
Röhre als 46/64 
Anodengleichrichtung 46 64 
Anodenmodulation 32 27, 29, 
32,105 

Anodenmodulationsanteil 
32 29 ff., 104 

Anoden-Ncnnspannung 49/11 
Anodenrückwirkung 24 35 
Anodenruhestrom 25/65 ff. 
Anodenschirmgitler- 
modulation 11 88, 32/15 
Anodenschutzgitterröhre siehe 
Doppelgitterröhre 
Xnodenschwanzstrom 25/ 65 
Anodensichcrung. Einbau 

47/34 
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Anodenspannung 17 8. 27 43, 
46/21, 49 16 

Anodenspannungsgew'innung, 
ortsveränderliche Geräte 
49/94 ff. 

Anodenspannungsmodu 
lation 32 13 

Anodenspannungswicklung 

49/32 

Anodenstroin 46 21 
Absicherung 47 34 
Anodenstromdifferenz 25.66 
Anodenstrom-Gitterspan- 
nungs-Kennlinie 46 27 
-, Diagramm 46/28 
Anodenstromsiebung 27 31 
Anodenverlustleistung 
11/40, 78. 79, 32/14. 46/57 
Anodcnwechselstrom 21 54, 
46/50 

Anpassung 4/27, 11/26, 101, 
14/29, 19 59, 64, 20/42, 
21/32, 27/81, 36/28, 47 81 
Anpassungsschaltung 21/63 
Anpassungstransformator 
37/55 

Anpassungsübertrager 37/55 
Anpassungswiderstand 

20/21, 25/48, 64, 32 16. 33. 
88.104 

anreifien 8 38, 39 
Anreifischablonc 8 39 
Anschlagwinkel 8 20 
Anschluß 26/34 ff., 40 11 ff. 
Anschlußelemente 41 24 
Anschlufischema 5 46 
Anschwingsteilheit 46 67 
Ansprechschwelle 20/94 
Ansteuerung 12 29, 15/116, 
17/13,25/70 
Antennascopc 12 49 


Antenne 7/15. 26, 53, 88 
10/13, 11/14, 82, 96 ff., 
12/49, 19 47 ff., 22/104, 

37 37. 39, 40/72 (Spezial¬ 
ausführungen wie etwa 
„Fernsehantenne" 
siehe dort) 

Antennenankopplung 32/20 
induktive 11/79, 21/64 
Antennenanlage 22/98 
Antennenaufbau 11/14 
Antennenaufschaukclung 
13/26 

Antennendurchführung 27 89 
Antenneneingangswert 12/49 
Antennenfeld 22/37 
Antennenformen 11/98 
Antennengewinn 19/51 
Antennenkondensator 
20/15.16 

Antennenkonstruktion 
19/48 ff.. 27/87 
Antennenkopplung 
5/56,10/55 ff. 

Antennenrecht 22/94 ff. 
Antenncnrclais 48/52 
Antennenstrom 11/81 
Antennenstromindikator 
32.94 

Antennenstrommessung 12/31 
Antennenumschaltung 33/76 
Antennenverstärker, UKW- 
Kabel als Stromzuführung 
47/76 

Netzteil 47/76 
Antennen weiche 33/76 
Antimon 3/50 
Antrieb 2/74 
Anzapfung 32/91 
Anzeigegenauigkeit 12/14 
Anzcigeumfang 27/21 
Anzeigeverstärker 40/37, 40 
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Anzugsstrom. Relais 48 37 
Apogäum 29 32 
Arbeit, elektrische 

11'28, 21/31, 36 62, 43 50 
mechanische 21/7, 8 
Arbeitsfrequenz 12 46 
Arbcitskennlinie (dynamische 
Kennlinie) 46 52 
Arbeitskontakt 2 81 
Relais 48 46 
Arbeitsplatz 8 7 ff. 
Arbeitspunkt 3 67, 79 ff., 

17 21,23, 24 13 ff., 34 80. 
107, 46 30 

Arbeitspunkteinstellung 

45 59 ff. 

-, Transistor 47 55 
Arbeitspunktverschiebung 
12 62 ff. 

Arbeitssteilheit (dynamische) 

46 55 

Arbeitsweise, Fernsehern plan 
ger 22 40 

Armatur 31 21 ff„ 33 ff, 
Armaturteil 31 37 
Armierung 31 22 ff., 34 
Asbest 47 15 
Atmosphäre 15 12 
Atom 29 10. 36 8 
Atom, Aufbau 3 11 ff., 36 8 
Atommodell 3 11, 34 15 
Ätzeinrichtung 26 65 
ätzen 26 65, 75 
Ätzmaschinc 26 76 
A,-Übcrlagerer 2719 
Audion 7 29, 31 ff., 10 57, 
17/15, 19, 40, 49 ff., 

33 26 ff., 35/11 
-, Arbeitsweise 46 65 
Audionschaltung 5 10. 20 18 
Audiontransistor 20 20 ff. 
Aufbau, mechanischer 47 33 


Aufbauchassis 15 82 ff. 
Aufbewahrung (Bänder) 

4 84 ff. 

Aufladezeitkonstante 24 84, 83 
Auflösung (Bild) 14 84 
Aufsprcchentzerrung 2 41 
Aufsprcchkontrolle 4 14 
Aufsprechspannung 2 16 
Aufsprechverstärker 2 13, 

41 ff.. 67. 427, 58, 61 
Aufzeichnungssystem 38 24 
Augenblickswert 
(Momentanwert) 43 30 ff 
Aurorabedingungen 15 26 
Auroraeffekt 11 50 
Aurorasignal 27 68 
Ausbreitung 19 62 
-, quasioptische 15 8 
Ausbreitungsart 11 47 
Ausbreitungsgcsch windig 
keit 6/10 
Ausgang 4 23 
Ausgangsimpedanz 4 29 
Ausgangsleistung 
30 26 ff., 37 93 
messen 47 74 
Ausgangsleitwcrt 3 63, 

17 Faltblatt, 34 105 
Ausgangsschein widerstand 
30 51 

Ausgangssignal 27,13 
Ausgangsspannung 45 62 
Ausgangsstörabstand 27 67 
Ausgangsübertrager 25 76 ff., 

37 57, 58. 39 54 
Ausgangswidcrstand 15 81 
Ausgleichimpuls 22 61 
Ausgleichsstrom 
36 45, 40 54, 59 
Auskopplung 24 48 
Auftenleiter 19 56 
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Aufsenwiderstand, komplexer 

1060 

Aussteuerung 2 17. 25 63 ff. 

30 41, 46 55 

Aussteuerungsanzeige 

2/25, 95, 96, 4 14. 66, 28 14 
Glimmlampe 47 73 
Aussteuerungsbereich 46 56 
Aussteuerungsfähigkeit 40 20 
Aussteuerungsgrenze 40 81, 

45/59 ff. 

Aussteuerungskontrolle 2 43, 
38'57, 40'81 

Ausstrahlungskoeffizient 

29 24 

Autoempfänger 49 11 
automatische Blockicrungs- 
einrichtung 49 83 
Autosuper 49 105 
AWA = Anstalt zur Wahrung 
der Aufführungsrechte 4 83 
A,-Wert 21 21 
Bahn (Elektronen-) 34 15 
Bahnänderung 29 32 
Bahnneigung 29 32 
Bahnparameter 29 54, 55 
Bahnspur 29 44 
Bahnverfolgung 29 54 
Bahnwiderstand 34 72 
Balancemischer 39 32 ff. 
Balancemodulator 39 16 ff., 

19 ff., 23 

Balance-Regler 25 74 
Band 19/11 

Bandauflageteller 2 72 
Bandbreite 5/9, 12. 14, 6 9, 
21/49, 61, 27/16, 32 11, 40, 
54. 103, 33/84. 39 '7, 10, 13. 
95 

Bandbreitekurven 12/68 
Bandbreitenmessung 21/58 


Bandbreitenregelung 33 54 
Bandeinengung 12/10 
Bandfilter 5/74, 10/55, 77. 
1166, 1248 

Bandfilterempfänger 12 56 
Bandfilterfrequenz. 

Änderung 47'44 
Bandfilterkopplung 11 76 
Bandgeschwindigkeit 210. 11 

47 

Bandlcitung 19 49. 55 
Bandpaft 32 75 
Bandrauschen 4,21 
Bandsetzen 27 34 
Bandspreizung 11 62 
Bandumschaltung 16 73 
Bandweg 2/71 
Bandzähluhr 4 14 
Bandzug 2'82, 90 
Bandzugregelung 2'85 
Barkhauscn-Formcl 24 28, 
46/35 
Basis 3 45 

Basisbreite 38 15, 88 
Basismaterial 26/33 
Basisschaltung 34 102, 

37/90, 91 

Basisspannungsteilcr 17/43 
Basisstrom 40/19 
Basisstufe 42/54 
Bafianhebung 2/99 
Baftwiedergabe 2 89 
Batterie 11/52, 20/12 ff., 
49/10, 91 
Anoden- 49/107 
Daten 49 94 
Hör- 49 93 
-, Lagerung 49/106 

Regeneriergerät 49/107 
Trocken- 49/106 
Batterie-Einkreisempfänger 
16/23 
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Batterie-Kontrolle 40/17, 47/68 
Batterieröhre 46/15 
Bauelement 19/14, 26 34 ff., 
47/39 ff. 

Funktionskontrolle 
41/52 ff. 

-, Vorbehandlung 41 52 ff. 
Bauelemcntearmatur 
31/21-45 

Baugruppe 26/10, 11 
-, EBS 1 41/57, 70, 88, 

94. 107 

EBS 2 41/88, 107 
GES 4-1 41/39, 63, 74, 82. 
87 

—, 2GV 1-1 41/41 ff. 

KRS 1 41/37, 61/62, 73, 92 
-.KUV 1 41/31 ff., 58 ff., 71, 
77, 87, 94 

-. 2NV 1 41/60/61, 72. 87, 94 
-,RG 1-1 41'67, 69, 82, 

93/94, 96, 41/43 
-, Gerätetechnik. 47/55 ff. 

—, -, mechanische 41/76 ff,. 

99 ff. 

-, Konzeptionen 41/15 ff. 

-, Montage 41/45, 57 
-.Serienschaltung 41'69 
-, standardisierte 41/21 
Baugruppenlechnik 41 5 
-, Vorteile 41/18 
Baukastensystem 31 '73 
Bausätze 41/22 ff. 

Bayrischer Bergtag 15/131 
B-Betrieb 49/43 
BCI-Sicherheit j.l/87 
Bearbeitungszeichen 8/52 
Becherkondensator 23/52 
Bedämpfung 21/65 
Befestigungsteil 9/38 
Begrenzer 23 19, 3467, 42 0 

30 


- mit veränderlichem Wider¬ 
stand 42/13/14 
-.Miller- 42 14 
-, Clipper- 4215 
-, Dynamik- 42/17 
Begrenzerschaltungcn 42 8 ff. 
Begrenzerstufe 22 63 
Begrenzerwirkung 13/17 
Begrenzung. ZF- 16 81 
Begrenzungseffekt 40/20 
Begrcnzungspcgel 42'8 
beizen 868, 27/91 
Belastbarkeit 11 23, 23 18. 19, 
33 17 

Belastung 23 15. 37 80 
Belastungsstrom 3 36 
Belastungswiderstnnd 32 104. 

36 25, 27 ff. 

Belichtung 2665. 68, 72 
Bclichtungseinrichtung 26 65 
Belichlungsschaltuhr 28 71 ff. 
Bereichscinengung 28 22 
Bereichsumschaltung 11 62 
Bergtag, Bayrischer 15 131 
Berührungssicherheit 31 44 
Beschichtung 26/64 
Beschwerungskapazität 
33 78 ff 

Betriebsart 11 11, 16, 94. 39 7 
Bctriebsbercitschaft 49 80 
Betriebsdaten 13 15 
Betriebsgröße 3.70 ff. 
Betriebsspannung 11 58. 23 55 
Betriebswerte (Kurzbezeich¬ 
nungen) 13/87, 88 
-, Röhren- (dynamische) 

46/76 

Bewegung (mechanische) 21/9 
Bewegungsgesetz, Newton- 
sches 21'7 

Bezugsfrequenz 25 9 


BFO (Telegraficüberlagerer) 

5 9, 57, 7/73 
B-Gleichrichtung 34 56 
biegen 8/46 

Biegeschwinger 46 97, 101 
Biegungsschwingcr 24 56 
Bifilarkreis 22/53 
Bildablenkstufe 22 66, 88 
Bildaufnahme 22 11 ff 
Bildaufnahmeröhre 22 13 
Bildendstufe 22 88 
Bildgleichrichter 22 56 ff, 
Bildgröftenrcgclung 2274 
Bildhelligkeit 22 24 
Bildkontrast 22 24 
Bildlincarität 22 75 
Bildmischpult 22 30 
Bildpunkt 22'7 ff. 

Bildraster 14 74 
Bildröhre 14 52, 22 15 ff., 89 

- LB 7 44 30 

- B 10 S 1 44 30, 48 

- B 4 S 1 44 48 
Bildröhrenimplosion 14 52. 

22 25 ff 

Bildschirm, Beschädigung 
44/30 

- . Einbrennen 44 30 
Bildsender 22 34 
Bildsignal 22 30 ff 
Bildsperrsdiwingcr 22 66 
Bildsynchronisalion 14/75 
Bildübertragung 22 7 ff. 
Bildverstärker 22 56 ff. 
Bildwiedergabc 22 15 ff. 

Bi-Metall 47 15 
Binictallstrcifcn 6 65 
bipolar 3 54 

Bleiakkus, Behandlung von 
47/47 

Bleisammler 11/52 
Bleistiftröhre 3312 


Blendzeit 4/75 

Blindgröfic (Blindwert) 43/59 
Blindkomponente 15,46, 

33/18, 87 

Blindleistung 21/54, 43/51 
Blindstrom 24/39 
Blindstromkomponente 23 49 
Blindstromwert 12 21 
Blind widerstand 3/29, 6/14, 

15 41, 24/54, 32/43 
-, kapazitiver 43/43, 44 
Blinklichtgeber 20/71 ff., 28 48 
Blinkschaltung 28 15, 35 61 
Blinkzeit 28 50 
Blitzerdung 11,102 
Blitzfrequenz 28/61 
Blitzkondensator 35 77 
Blitzschutzautomat 22 103 
Block 3'45 

Blockbasis-Schaltung 3 56 ff. 
Blockierungscinrichtung 
25 67, 49 14 
-, automatische 49 83 
Blockierungsschaltung. Relais 
4884 

Blocking-Generator 24 89 
Blockschaltbild 22 40 
Blockspitzenstrom 3 80 
Bodeninversion 15 19 
Bodenwelle 1 20, 21, 11 47 
bohren 8 52, 31 7 ff. 

.Glas 47 19 

Bohrsches Modell 34 15 
Bohrwerkzeuge 8/25 
Boltzmannsche Konstante 
15 41 

Boosterdiode 14.35 
Boosterkondensator 14 35 
Boosterspannung 14 35 
Bordnetz, Anschluß an 49 104 
Borkohlewiderstand 23 11 
Braunsche Röhre 44 11 
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Break-in-Verkebr 28/31 
Brechungserscheinung 15 13 
Breitbandantenne 19/48 
Bremsgitter 10 34, 46 39 

Bremsgittermodulation 
32/22 ff. 

Bremsgittcrröhrc (Pentode) 
46/39 

Bremsgleichstrom 2 84, 86 
Bremsspannung 28 8 ff. 
Bremsung (Magnetband) 2 84 
Brillanz 4 17, 65 
Brownsche Molekular¬ 
bewegung 15 49 
Brückeneichung 40 36 
Brückengleichgewicht 24 41 
Brückengleichung 36 57 
Brückenschaltung 24 41 
-, Wheatstonesche 36 57, 58, 
60 

Brumm, elektrischer 4439. 40 
-.magnetischer 44 39, 40 
Brummabstand 2 20, 51, 79, 
16/50 

Brummeinstreuung 2 21, 29, 
51, 27 31 

Brummeinstreuungsgefahr 

274 

Brummer 46/73 
Brummfreiheit 5 80 
Brummfrequenz 45 67 
Brummkompensation 2 74 
Brummodulation 5 55 
Brummspannung 3 39, 21 47. 
25/85 

-, Verstärker-Analyse 
45/67 ff. 

Brummspannungsabstand 

2/23 

Brummstörung 14 42 
Buchstabiertafel, internatio¬ 
nale 1 '66 


Bündelung 15 35 
Bündelungsmöglichkeit 19 7 
B-Verstärkung 46 58 
/‘Klassifizierung 17 16 

Calit 5 12, 13, 8 36 
Carcinotron 19 15 
C-Betrieb 49 43 
C-Gleichrichtung 34 56 
Chassis 9 34 ff„ 27 25 ff 
Chassis-Aufriß (Fernseh¬ 
empfänger) 14 Faltblatt 
Chirp-Erscheinung 11 82 
Chopper, Transistor- 42 12 
-, mechanischer 42 12 
- Begrenzer (Zenerdiode) 

42 15 

Clamp-Modulation 32 26 
Clapp-Oszillator 11/70, 71. 

24 36 

clippen 11 89 
Clipper 32 69. 72 ff.. 78 ff 
34 68, 69 

Clippcrbcgrcnzer 42 15 
Clippcrschaltung 30 48, 42 9 ff. 
Clippgrad 32 74, 76 
C L-Vcrhältnis, richtiges 47 53 
Cockroft-Walton-Schaltung 
3 34 

Collector siehe Kollektor 
Collectorbasis-Schaltung 3 59 
Collectorstrom 3 53 
(s. a. Kollcktorstrom) 
Collins-Tankkrcis 11 79. 84 
Colpitts-Schaltung 10 76. 11/70, 
71, 13/46, 16 92, 24 31 
Contest 15/129 ff. 
Contestregeln 15 130 
Converter siehe unter Kon 
verter 

Corner-Reflektor 19 47 
cos '/ 43'55 
cuttern 2 10, 4 8, 68 ff. 
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C-Verstärkung 46 59 
Dachabfall 1871. 93 ff. 
Dämmerungsschalter 20 94, 
97, 28/63, 41 92 
Dämpfung 6 14, 11 36, 19 63, 
24 47, 30 37 ff. 
Dämpfungskonstante 19 64 
Dämpfungswidcrsland 34 57 
Daten, statische 13/15 
technische (Dioden) 

34 122 ff. 

(s. a. Sachgebietsregister 
Punkt 22) 

technische (Transistoren) 
34 125, Faltblatt 
-, Relais- 48 108 ff 
UKW-Konvcrter 27'33 
2-Röhren-Konvcrter 27 70 
DDR-Standards, Röhrcn- 
4682 

Decelit 47 23 
Deckschicht 26 14 
Deemphasis 13 18 
Defektelektron 3 15, 52, 54 
Defektelcktronen-Leitfähig- 
keit 37/63 

Definition, Ampere 21 30, 

36 11 

Farad 21 14 
-, Frequenz 21 42 
-, Henry 21 20 
Hertz 21 42 
Leitwert 36 20 • 

Ohm 21 12 

Spannung, elektrische 
36/19 

Steilheit 11 39 

Strom, elektrischer 36 10 

Volt 21/30 

-, Widerstand, elektrischer 
36/20 

Deformation 24 51 


Dehnungslängsschwinger 

24/57 

Dehnungsschwinger 24'56 
Delonschaltung 11/59 
Demodulation 5 57, 10/57, 
13/16, 32/51 

Demodulationsspannung 

39/97 

Demodulationsstufe 33/57 ff. 
Demodulator 10 79, 34 63, 
46/61 

Röhre als 46 60 
Demodulatorkreis 3/90 
Demodulatorschaltung 
10 57 ff 

Demontage, elektrische 
Geräte 47/80 

Detektorempfänger 41 84 ff. 
Detektorschaltung 35/7 
Determinante 3 69 
Dezibel 12/33, 17 /Faltblatt, 

34 Faltblatt 

Diagramme, Erläuterungen 
21/70 ff. 

-. verschiedene 21 75 ff. 
-.Zeiger- 43 53, 54, 61. 64, 
69, 70, 77, 79, 82 
diamagnetisch 36 85 
Diamantgittcr 3 12 
Dichte 21/7 

Dickenschwinger 6/52, 24/55, 
46 97, 101 

Dielektrikum 9/9, 11/33, 23/47, 
36 72 

Dielektrizitätskonstante 
21'17, 23/48. 36/72 ff. 
Differential-Drehkondensator 
10/22 

Differential-Kondensator 

23/100 

Differcntiicrglied 21 16 
Differenzfrequenz 14 10 
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Differentialrelais 48/66 
Differentialschaltung 48/66 
Differenzsignal 38/19 
Differentiation 45/56 
Differenzierglied 44 56 ff., 70 
Diffusion 34/18 
Diffusionskonstante 3/22, 60 
Diffusionstransistor 
3/77, 34/94, 37/103 
Diktierverstärker 41/78 
Diode 3/23 ff., 10/41, 11/37, 
34/10, 27, 84, 122 ff., 

37/78 ff., 46/60.61 (Spezial¬ 
bezeichnungen wie etwa 
„Vierschichtdiode” siehe 
dort) 

Diodenanschlufi 4/28 
Diodenbegrenzer 42/11, 44 53 
Diodendemodulator 34/57, 60 
Diodenempfänger 20/15 
Diodengleichrichter 10/58 
Diodenmischer 33 33 ff. 
Diodenstrecke 20/9 
Dip 6/40, 19/70 
Diplom 1/44 ff., 52, 74 ff., 
11/19. 15/36, 37, 134 ff. 
Dip-Meter (s. a. Griddipper) 
40/60 

Dipol 10/14, 22/37, 104 
Dipolantennc 11/97 
Dipolanordnung 19 47 
Diskriminatorfilter 14,23 
Donator 3/17, 50 
dopen 3'17, 34/17 
Doppelgitterröhre 46 36 
Doppelleitung 21/18 
Doppcloszillogramm 28 43. 
44/78, 86 

Doppelregler 23/27 
Doppelspur 4/10 
Doppelstator-Drehkonden 
sator 10/23 


Doppelsteuerung, 
multiplikative 39 98 
Doppel-Superhet 11/67, 15 90 
Doppel-T-Schaltung 42/42 
Doppeltriode 10/41 
Doppelüberlagerungsprinzip 
5/36 

Doppelweg-Gleichrichter 3 34 
Doppclweg-Gleichrichtung 
10/82 

Dopplereffekt 29/35 
dotieren 3/17 
Drahtbrücke 26/49 
Drahtdrehwiderstand 23'34 ff. 
Drahtdurchmesser 21/53 
Drahtquerschnitt 32'85 
Drahtstärke 9/62 ff.. 21/52 
Drahtwiderstand 9/7, 10 15, 
23/20 ff. 

Drehbereich 23 35 
Dreheiseninstrument 11 26 
Drcheisenmefiwerk 
43/15, 16 

Drehfeldprufer 28/17 
Drehkondensator 9/11, 10 21, 
21/19. 23/95 ff., 31/42, 43 
Drehkondensator, kapazi- 
lätsgerader 21 19 

- , logarithmischer 21/19 
-, wellcngerader 2119 
Drehschaltcr 31/54 
Drehspulinstrument 11/26 
Drehstrom 36/16, 43/38 ff. 

Dreieckschaltung 43 36 ff. 

- , Sternschaltung 43 37 38 
Drehwähler 48 28 

Dreh Wählerschaltung 48 99 fl 
Dreieckimpulse 44 68 
Dreieckschaltung 43 36 
DreiphascnwechsclstTom 11 53 
Dreipunktoszillator 15/106 
Dreipunk tschaltung 22 48 
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Dreizackhalterung 2.57, 58 
Drift 3/78 
Drift-Feld 3 78 
Drifttransistor 37 103 
Droitwich 12'22 
Drossel 2 76, 77, 4/21, 9 58 ff., 
10 25 ff., 12/41 ff., 15/87 ff„ 
19 21. 21 52, 37/39 
aperiodische 37/40, 41 
Drosscleingang 39 69, 70 
Drosselspule 11/34 
Drucktastcnsehalter 12 57 
Drucktastenstcucrung 412 
DSB 39/9, 13 
DSB-Modulalion 32 106 
ducting 15 21 

Dunkclmarken 4445, 45/39, 
42 

Dunkelsteuerung 22 29, 68 
Dunkeltastung 45/31 
Duodiode 10 41, 1137 
Duralblcch 7 39 
Durchführungsfilter 15:68 ff. 
Durchführungskondensator 
10 20, 15:63, 66 
Durchgangsprüfung 16 88 
Durchgriff 1139, 46 31 
Durchiafifall 34 19 
Durchlahkurve 14 17, 22 52 ff 
Durchlaftrichtung 10 32, 37 65 
Durchlafispannung 37 65 
Durchlal'tstrom 3 23, 27, 37 65, 
49 44 

Durchlaftwiderstand 3 29, 36, 
34 27. 37:66 
Durchschlagfestigkeil 
3/38, 23 53, 36 71 
Durchschwung 34 66 
Durchslimmbcreich 27 17, 40 
Durchstimmorgan 28 41 
Duroplast-Kondensator 23 53 
Dynamik 25/12 ff. 


Dynamikbegrenzer 11/89, 
32/69, 42/17 ff. 
Dynamikeinengung siehe 
Dynamikkompressor 
Dynamikexpander 42/24 ff. 
Dynamikexpansion 32/33 
Dynamikkompression 28/21 
Dynamikkompressor 32/70, 
42/17 ff. 

Dynamikpresser siehe 
Dynamikkompressor 
Dynamikrcgelung 13/21 

- mit Glühlämpchen 42 27 
-, Brückenschaltung 42/27 

- mit Dioden 42/21 
Dynamikverzerrung 32/33 
dynamische Werte (Röhren) 

46/77 

Dynamo 49/105 

EBS 1 41/29 ff., 57 ff., 70, 88, 
94, 107 

EBS 2 41/88, 107 
Echo 4/62 

Echo-Regler 2/26, 27 
Echtwiderstand 43/47 
Eckfrequenz 25/9 
ECO-Oszillator 5/15, 1170, 71 
73, 24/34, 60 
Effekt, akustischer 4/56 
-, reziprok-piezoelektrischer 
24/51 

Effektivspannung 45/13 
Effektivwert 21/43, 43 28 ff. 
e-Funktion 45 63 
Eichkreis 27/10 
Eichkurve 12/23 
Eichleitung 30 37 ff. 
Eichnormal 29/79 
Eichpunktgeber 6/72 ff., 76, 
11/93 

Eichspannungserzeugung 

44/59 
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Eichspannungsquelle 44 58 
Eichung 6/21, 18 44 ff., 40/32 
Eigenerwärmung 17 12 
Eigenfrequenz 10,54, 37/15 
Eigenhalbleiter 316 
Eigeninduktivität 15/55, 23 70, 
33/20, 21 

Eigenkapazität 15/34, 21/50 ff., 
33'22, 23, 37/14 
Eigenklirrfaktor 18 80 
Eigenkompensation 20 42 
Eigenrauschen 3/23, 34 112, 
119, 120. 40/28 
Eigenresonanz 24 24, 27 23 
Eigenresonanzfrequenz 27 23 
Eigensynchronisation 44 28 
Eigenverbrauch 12 14 
El-Kern 49/20, 21, 34 
EI-Kem-Trafo, Daten 
49/23, 24 

Einbauhinweise 41/56 
Einbrennflecke, Bildschirm 
44/30, 35 

Eindrahtfeeder 19,55 
Eindringtiefe 21 43 ff. 

Eingang 4 23 
Eingangsbaustein EBS 1 
41/29 ff., 57, 70, 88, 94, 107 

Eingangsempfindlichkeit 

4 25, 30/27 

Eingangskreis 21/64 ff. 
Eingangskurzschluftwider- 
stand 34,104 
Eingangsleistung 33/67 
Eingangsleitwert 3 63 
Eingangsschein widerstand 
30/49 ff. 

Eingangssignal 27/13 
Eingangsspannung 33 67, 

45/62 

Eingangsspannungsbedarf 

33/66 


Eingangsspannungs- 
schwankung 34/80 
Eingangssymmetrie 30 76 
Eingangsteil 16/77 
Eingangsübertrager 37 56 
Eingangswiderstand 15 79, 
17/Faltblatt, 19 27 
Eingitterröhre (Triode) 46 25 
Einkristall 34/23, 24 
Einphasenwechselslrom 11 53 
Einröhren-Frcquenzincsser 
6 64 

Einröhren-Gencrator 24 40 
Einschaltautomatik 32 76 ff. 
Einschwingerscheinung 14 79, 
45 63 ff. 

Einschwingvorgang 18 93 
Einsei tenband-Modulation 
32 54. 39 95 

Einseitcnbandstörung 39 98 
Einseitenbandtechnik 39 9 ff. 
Einseitenbandtelefonie 39 8,10 
Einstellregler 31 40 ff. 
Einstreuung 18 71. 25 13 ff. 
Eintaktübertrager 32 86 
Einweg-Gleichrichtcr. Schal 
tung 49 46, 49 
Einweg-Gleichrichterröhre 
13,76 

Einwcg-Gleichrichtung 
10 83, 11 54, 16/8, 46 66 
Relais 48 63 

Einwegschaltung 3 33 ff., 38 
Einzelverslärker 25 7 
Eisen 8 33 

Eisenweglänge 49 28 
Eisenkernquerschnitt 
9/59, 2152 

Eisenlegierungen 8 33 
Eisenquerschnitt 21/53, 32/85 

Eisen wasserstof fwiderstand 

1160. 23 45 
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Ekalon 47 23 
Elastizitätsmodul 24 52 
Elektrizitätsmenge 23/47, 

36 10, 11 

Elektroakustik 16 49 
Elektrodenabstand 24 39 
Elektrodenanschlüsse 
(Kennzeichnung) 13 88, 89 
-, Kurzzeichen 46 79 
Elektrodcnsystem 46 14 
Elektrolytkondcnsator 9 11, 

10 23 ff., 23 53, 79 ff. 

-, Nachformierung 47 54 
Elektromagnet 11 30 
Elektromagnetismus 43 14 ff. 
Elektron 3 11, 60 ff.. 34 15, 

36 8 ff., 15 ff. 
Elektronenblitz 35 74 ff 
Elektronendichte 29 10 ff., 

50 ff„ 65 

Elektronenemission 46 15 
Elektronenhülle 3 11, 36 8 
Elektronenkonzentration 
29 51 ff. 

Elektronen-Leitfähigkeit 

37 63 

Elektronenröhre 10 34 ff., 

11'37 ff„ 15 77 ff , 31 84 ff,. 
46 10 ff. 

-.Bestandteile 10 38 ff 
Elcktronenstrahloszillograf 

18 54 

Elektronenstrahlröhre 44 11 
Elektronenstrahlsystem 22 14 
Elektronik, Amateur- 42 21 ff, 
elektronische Sicherung 49 88 
Element, galvanisches 10 50 
Elcmcntarladung 36 8 ff 
Elementarschaltung 31 80 ff 
Elko siehe Elektrolyt¬ 
kondensator 
Elongation 39 44 


EME-Technik 15 34 
Emissionsrückgang 46 75 
Emissionsstrom 24 23 
Emitter 3 44, 52 ff. 
Emitterbasis-Schaltung 3 57 ff 
Emitterschaltung 20 27, 

34 102, 37/90, 91 
Emitterstabilisierung 20 38 
Emitterstrom 34 93 
Emitterverstärker, 2stufiger 
41/35 

EMK siehe Thcrmo-EMK 
Empfang 32 51 
Empfänger 11 95, 19 30 ff , 

28 105, 33, 9, 39 88 
batterieloser 35, 7 
- mit Lautsprecher 41 87 
Einpfängerempfindlichkeit 
28 33 

Empfängermefitcchnik 33 61 
Empfängerröhre, technische 
Daten 46,75 

-, Typenbezeichnung 46 80 
Empfängerschaltung 10 84 ff. 
Empfangsantennc 11 97, 22 94 
Empfangsfeldstärkc 
29-35, 39 95 

Empfangsfrequenz 22 50 
Empfangsverbesserung 27 80 
Empfindlichkeit 5 48, 12 69, 

15 41, 17 17, 19/76, 33 9, 

64 ff. 

Empfindlichkeitsmessung 
14 47 

Empfindlichkeitsreglcr 5 86 
Empfindlichkcitsvcrlust 17 19 
Endanschlagwert 23 31 
Endfrequenz 5 19 
Endikon 22/15 
Endkapazität 5 19 
Endspring wert 23 31 
Endröhre 46/56 
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Endstufe 11/83, 15/117 ff. 

eisenlose 25/57 ff., 35,45 
Endumsetzer 39/41 
Endverstärker 35/23 
Endverstärker-Röhre, 
Betriebsarten 46/57 
End weg 23/32 
Energie 36/66 ff., 81 
kinetische 21/9 
potentielle 21/9 
Energieleitung 19/53 
Energiespeichcr 36/68 
Energieübertragung 7/15, 
37/11 

Enneode (Nonode) 46/46 
Entkopplung 15/105 
Entkopplungskondcnsator 
15/56 

Entladestrom 23/47 ff. 
Entladezeitkonstante 24 86 ff. 
Entmagnetisierung, Werkzeug 
zur 47/76 
Entstörung 11/13 
-, Relais 48/42 
entwickeln 26/65, 69, 73 
Entzerrer 2 96 
Entzerrerglicd 2 25 
Epoxydharz 27 95 
Erder 22/101 ff. 

Erdkorona 29 66 
Erdleitung 9/80, 18 90 
Erdpunkt 2/65, 5 74, 9 80,10 9 
Erdradius, effektiver 15 9 
Erdsatellit 29 15 ff. 

Erdschlcife 2 66 
Erdschleifenbrumm 20 53 
Erdung 10/13, 11,53 
Erdverbindung 4/26 
Ersatzschaltbild 3 48, 62 
Ersatzwiderstand 36 53 
Erstverbindung 19 13 
Erwärmung 24/39 


Esaki-Diode 34 10. 84 
E»-Schicht 15/23 
Exponentialgitter 46 47 

Fading 11 49, 29/7 
Fadingkompensation 10 64 
Fahrzeuge, Bordnetz 49 104 
Fallklappenrclais 48 27 
Fangspulc 35 37 ff. 

Farad 9/10, 21 14, 23 50, 36,73 
Faraday-Effekt 29 50 
Faradaysches Induktions¬ 
gesetz 43/21 

Farbcode 9 84. 17 64, 34 126 
Kondensatoren 23/77 
-, Widerstände 20/100, 

23/16, 34 126 
Federleiste (Kontaktleiste) 
31/57, 41 '46, 99, 103 
Fehlanpassung 3 57, 19 52, 64 
Fehlerkontrolle 26/82 
Fehlermöglichkeiten (Ton¬ 
bandgerät) 4 18 ff. 
Fehlersuche 14/34,22 87 
Fehlerursachen (Fernseh¬ 
gerät) 14/83 ff. 

Fehlstrom. Relais 48 37 
Fehlstelle 26 68 
Fehlwinkel 23 8 
Feile 8/24 
feilen 8 50 ff. 

Feilkloben 8 21 
Feingewinde 8 56 
Feinschluft 23 57, 58 
Fcinsichcrung 9/21, 10 51 
Feld, elektrisches 36 71 
-, magnetisches 36/82 
Feldeffekttransistor 37 10.1 
Feldlinie 11/29 
Feldstärke 11 30, 15 37, 

21/15, 22 104 ff„ 32/85 
.elektrische 36 71 
-, Formel 43 10 
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magnetische 36 83, 43 9, 17 
Feldstärkediagramm (Drei- 
Elemcnt-Antenne) 12 53 
Feldstärkeindikator 40 71 
Feldstärkemesser 6 32, 29 S1 
Feldslärkeschwankung 29 49 
Feldstärkevcrlust 15 10 
Feldsteuertransistor 3.78 
Fcldtransistor 3 43.78 
Fensterfläche 32 89 
Fernbedienung 14 19 
Fernhörer (Kopfhörer) 10 44 
Fernschaltung 48/9 
Fernsehantenne 22/104 
Fernsehempfänger 14 43 ff. 
-.batteriegespeister 49 10 
Fernsehen 19 8 
Fernsehfolie 22, 84 
Fernseh-Frequenzumsetzer 
22/37 ff. 

Fernsehgerät 49 12, 44 
Fernsehoszillogrammbilder 
45/88 ff. 

Fernsehsender 22 34 
Femsehübertragung 29 56 
Fernstcuerempfänger 28 105 
Fernstcuersender 28 105 
Fernsteuerung, Relais 48 79 
Ferrit 3'8, 8 33, 10 27 
Ferritantenne 7/53, 37 37. 39 
Ferrilkcrn 37, 27 
Ferritstab, Einsatz 41 70 
Ferritstabantenne 7 15, 26 
ferromagnetisch 36/85 
Fertigungstoleranz 20 7 
Festfrequenz 30/14 
field-day 7 8 
Filter 15/68ff.. 18 78 ff 
Abgleich 44 92 
-, elektronischer 42 29, 37 ff. 
Filterglieder 42 33 
Filterquarz 10 34 


Filterresonanz 14 18 
Filtersender 3916, 19, 35, 37 
Filz 47 15 

Flächendiode 3 23 ff., 34/27, 
37 78 ff. 

Flächengleichrichter 37/78 ff. 
Flächenschwinger 24 56, 46/97 
Flächentransistor 3 43, 

17/65 ff., 34/21. 37 93 ff. 
Flachrelais 4810, 14 
. prinzipieller Aufbau 48 15 
-, technische Daten 48 109 
Flachsteckrelais (GBR) 48/111 
Flankendemodulation 32/51 
Flankensteilheit 24/88, 

30/63 ff., 35/65, 39 27, 30, 
42/32 

Flankenverschlcifung 34/66 
Flanschstcckdose 1622 
Fliehkraft 2 87 
Fliehkraftregler 2 30, 32 
Flimmern 22 10 
Flip-Flop-Schaltung 24/81 ff. 
Flughöhe 29 37 
Flufimitlel 8 31. 66 
Fluhrichtung 3/51 
Fluhwandler 49 99 
Fokussierung 14/66, 78, 

22/17, 19 

Folgekontakt 2/81 
Folicnätztcchnik 26 13 ff. 
Fonoverstärker 41/80 
Formel (siche jeweils unter 
dem Eigennamen, wie 
..Barkhausen-Formel'', sowie 
im Sachgebietsverzeichnis, 
Pkt. 6) 

Formelzeichen 36/17 
Formierung 12/36 
Fortpflanzungsgeschwindig¬ 
keit 3315 
Fotoeffekt 22 11 
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Fotoelement 29 21 
fotografische Registrierung, 
Schirmbilder 45 29, 33. 36. 
94 ff. 

Fototransistor 3 77, 21 70, 
35/67, 68 

Fourier-Analyse 30 44, 43 35 
Franklin-Oszillator 24 38 
Fremdspannung 25 12. 

30 29 ff. 

Fremdspannungsabstand 
20'46 

Fremdspannungsmessung 
30 31 

Frcquenta 8 36 

Frequenz 3 55. 6 10, 11 31,94, 
21 42, 39 10, 11, 96 
Frequcnzabhängigkeit 
23 56, 25'10, 18. 

30 36 ff., 43 ff. 

Frequenzabwanderung 15 111 
Frequenzabweichung 
12 59. 39 55. 89 
Frequcnzändcrung 6 15. 24 72 
Frequenzband, Aufteilung 
15 140 ff., 19 11 
Frequenzbandbeobachtung 
27 50 

Frequenzbereich 1 32, 33, 79, 
6 8, 15 ff., 11 11, 25 7 ff.. 

30 70 ff., 33 10 

Frequenzdemodulation 13 17 
Frequenzdrift 27 74 ff. 
Frequenzeichung 6 65, 12 21 
Frcqucnzfalle 22 52 ff. 
Frequenzgang 2 96 ff., 20'39, 
23 71, 25 10, 55, 35 45, 38/92, 
45/53 

-, Prüfung 45, 53 
Frequenzgangeinslcllung 2 96 
Frcquenzgangfchler 30 36 
Frequenzgangkurve 30 41 


Frequenzgrenze 2 8, 6 7 
Frequenzhub 32 44 ff., 47 
Frequenzhubmessung 45 80 ff. 
Frcquenzhubkennlinic 32 48 
Frequenzkonstanz 
1226, 62 ff., 71. 1436. 

15 111, 24 46, 28/62. 63 
Frequenzkurve 29 36 ff. 
Frequenzmesser 5 77, 

6 8 ff.. 15. 25. 66 ff.. 72. 

11 92. 18 45 
Frequenzmessung 

6 7, 9, 10. 17, 18, 

12 9, 21. 54 ff.. 19 75, 45 21 
Frequenzmodulation 1186, 

13 18. 32 6. 39. 41 ff.. 106, 

40/66 

Frequenznorma! 12/21, 35 49, 
45/21 

Frequenzspektrum 30 44 
Frequenzstabilität 5 86, 12 27, 
27 16. 31, 37, 68. 76 ff., 

39 55 

Frequenzteilung 24 80 ff 
Frequenzunabhängigkeit 
33 17 

Frequenzvariation 5 22. 6 17. 
27 36 

Frcquenzvcrglcich 44 83, 45 21 
-, Lissajoussches Verfahren 
45 22 ff. 

- , Hcllmarken 45/30 ff. 

- mit Kippfrequenz 45 37 ff. 

- mit Simultanschalter 
45 34 ff. 

Frequenz Verhältnis 21 62, 
45/22 ff. 

Frequenzverschiebung 29 40 
Frequcnzvcrteilung 19/10, 11 
Frequenzvervielfacher 15/112. 
19, 44, 34 90 


60 



Frequcnzvervielfacherstufe 

1174 

Frequenzvcrviclfachung 24 60 
Frequenzverwerfunq 20 30, 
24/40 

Frequenzweiche 22 36 
Fritter 1/13 
Frittspannung 12 Bl 
Frontplalte 9 29 
-, Oberflächenbehandlung 
47/22 

Fuchs-Antenne 11 98 
Fuchsjagd 1/42 ff.. 7 7 ff. 
Fuclisjagdempfänger 

7/28 ff.. 38, 63 ff.. 35 18 ff. 
Fuchsjagd-Konverter 
27/42. 45 ff., 35 18 ff. 
Fuchsjagdsender 7 84 ff 
Funkamateur 119 
Funkbeobachtung 29 32 ff 
Funkbildübertragung 29 57 
-, Folgekontakt 48 105 
Funkenlöschung 28 24 
Funktionsblocks 41 20, 104 
Funktionskontrolle 2 89, 

41/52 ff., 70, 74. 75 
Funkwettkampf 11 19 
Fufipunktwiderstand 12 49 

Gabelfeder 31 84 
Ganzwellendipol 19/49 
Gasfüllung, Röhre mit 46 83 
Gasrohre 10 43 
Caufi 21 52 

GBR = Groftbreitenbacher 
Relais, technische Daten 

48/111 

Gegeninduktivität 21 23, 64, 
24 16, 3711,12 
Gegenkopplung 2 40, 

25/37 ff., 53 ff., 34 118 
dynamische 3 81 
Gegenparallelschaltung 25 58 


Gegenstrombremsung 2 86 
Gegcntakt-Ausgangs- 
übertrager 17'20 
Gegentakt-F.ingangs- 
transformator 17 20 
Gegentakt-Endstufe 25 48 
- mit Treiber (GES 4-1) 

41/39 ff. 

Gegen taktgieichrichtung 
49 39, 47, 56 

Gcgentaktoszillator 24 42 ff. 
Gcgcntaktschaltung 13 28, 

39 19 

Ccgcntaktvcrstarkcr 20 40 
Gegen laktverstärkung 46 58 
Gehäuse 9 45 ff.. 41 108, 109 
Gcmeinschaftsantcnnen- 
anlage 22 95 ff., 110 
Gemisch widerstand 23 11 
Genauigkeit 6 8 ff., 30 19 
-, Meft- 45 21 
-, Absolut- 45 21 
Genehmigung 11 10. 11. 13 
Geradeausempfänger 

10 84 ff„ 11 61,62, 13 77, 

17 52 ff„ 33 25 
Gerätekonstruktion 47 31 ff. 
Gerätekombinationen 
41 105, 106 

Gerätesichorung 46 112 
-.Fein- 46 112 
-, flinke 46 113 
-.träge 46 114 
-.mittelträge 46 114 
-.Kennzeichnung 46 115 
-. TGL 46/112 
Gerätetechnik, Oszillograf 
44 47 ff. 

-, Baugruppen (mechanisch) 
41/99 ff. 

Geräuschspannung 25 13,30 2f 
Geräuschtrick 38 42 
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Germaniumdiode 349 
Gcrmaniumgleichrichter 49 43 
neue Bezeichnung 47/51, 52 
Cermaniumtransistor 34 94 
GES 4-1 41/39 ff., 63 ff., 74, 
82, 87 

Gesamtdurchlaftkurve 
14/17, 69 

Gesamtklirrfaktor 30 61 
Gesamtrauschen 15 41 
Gesamtverlust 21 58 
Gesamtverstärkung 27 13, 

29 78 

Gesamtwiderstand 23 30 
Geschwindigkeit 21 9 
Getriebeteile 47 15 
Getterpille 11 37 
Getterspiegel 46 16 
Getterung 46 16 
Gewaplast-Kondcnsator 23 53 
Gewicht, spezifisches 21 7, 8 
Gewinde, metrisches 8 56, 69 
Gewindeschneiden 8 56 ff, 
Gewindeschneidwerkzeug 
8 28, 29 
Gewinn 19 48 
Gitter 46 14 

Gitterablcitwiderstand 13 17. 
22 49 

Cilteranlaufstrom 13 17 
Gitteranlaufstromschaltung 
240 

Cittcrbasisschaltung 22 44 ff., 
33 31 ff. 

Gitterbasisstufe 4254 
Gitterbasisverstärker 15 94, 
22/43 ff. 

Gitteremission, thermische 
47/39 

Gittergleichrichter 10/57 
Röhre als 46 65 
Gittcrkcmbinaticn 24 25 


Gittermodulation 11 '88, 
32/105 

Gitterstrom 24 22 ff., 46 26 
—, Messung 47 65 
Gittervorspannung 10/62 ff.. 

25/28, 66 ff., 86 ff„ 46/27 
-, halbautomatische 13 48 
Glanzkohlewidcrstand 23 11 
Glas, Bohren 47 19 
Beschriftung 47 30 
Glashaarpinsel, Arbeit mit 
47/23 

Gleichgewichtsbedingung 
24 42 

Gleichlauf 5 51, 22 27 ff., 30 
Glcichlaufcinstellung 2 90 
Gleichlaufgenauigkcit 18 85 
Glcichlaufimpuls 22 27, 29, 61 
Gleichlaufproblem 20 28 
Gleichlauf-Prüfgerät 18 85 
Gleichlaufzeichen 
22 11,27, 30 

Gleichrichter 11 57 ff., 34 44 
-, Arten 49/43 
Gleichrichtcrbercchiutng. Bei 
spiel 49 56 

Gleichrichterröhre 49 43 
-.elektronische Regelung 

49 68 

-. gasgefüllte 49 45 
Cleichrichterschaltung 34 39, 
40, 49 46 ff.. 49 14, 43 ff, 
Gleichrichtung 11 54 
—. Prinzip 46 60, 63 
Gleichspannung 40 51, 49 11 
. Siebung und Stabilisierung 
49 59 ff 

technische Daten 49/54 
Gleichspannungs-Falsch¬ 
polung, Schutz gegen 47 58 
Gleichspannungsmessung 
16/85, 45 10 
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Gleichspannungs-Mcfi- 
verstärkcr 20, 91. 45 12 
Gleichspannungswandler 
2082 

Gleichstrom 10/’52, 36 16 
Gleichstromhrcmsung 
2 84, 87 

Gleichstromgcrät 11,53 
Gleichstromkrcis 21 30 ff 
Gleichstromlcistung 12 32 
Gleichstromtechnik 43 8 ff. 
Gleichstromverstärker, 
2slufigcr, 2GV 1-1 41 41 ff 
Gleichstromvormagncti- 
sierung 9 70, 37 44 
Gleichstromwidcrstand 
9 59, 37 9,10 
Glimmer 47 15 
Glimmerkondensator 23 65 ff 
Glimmlampe 10 43, 47 61 
Glimmlampcnanzcige (Siche¬ 
rung) 49,89 

Glimmlampcn-Durchgangs- 
prüfer 28 27 

Glimmlampen Kippspannung 
44'20 

Glimmlampenvoltmcter 47 61 
Giimmröhre 28 8,13 
Climrustabilisator 

44 58, 45 11 

Climmstrcckc 28 9 ff., 49 64 
Schaltung 49 66 
-, Stabilisatorröhren (Daten) 
49 65 

Glimmstreckenstabilisator 

27/31 

Glimmstrecken-Kalibrator 

45 14, 15 

Gnomzelle 49 92, 94 
Golddrahtdiode 3,22 
Graetz-Brückenschaltung 
49 47, 48 


Graetz-Schaltung 3/35, 38, 
10,83, 11 59 
Relais 48 63 
Graukeil 14/77 
„Grautreppe“ 45 88 ff. 
Greinacher-Schaltung 3 34 
Grenzempfindlichkeit 15,41, 

91, 27 15, 41, 73 
Grenzfrequenz 3 29, 11 45, 

15 81, 17 Faltblatt, 20 8, 

25 9, 32 85, 34 72, 85. 37 80, 

92, 40/9 

obere 11 50, 17.11, 16 ff. 
Grenzleistungshypcrbcl 17 25 
Grenzschicht 3 21, 24 ff., 37 64 
Grenzwert 13 15.34 10 
Grenzwerte (KurzbezeicH- 
nungen) 13/88 
-. Röhren- 46 76, 78 
Griddipper (auch Grid-Dip- 
Meter) 6'9, 37-62, 11 93, 
12/11, 21, 16/91 ff., 19/70, 

27 10 ff. 

Meftbereiche des 12 23 
griechisches Alphabet 36 87 
Grofibrcitcnbachcr Relais 
48 111 
Grotte 36 17 

Gröften. elektrische 21 7 ff. 

. mechanische 21 7 ff. 
Grundformeln. Mechanik 
219 ff 

Grundfrequenz 6 63 
Grundhclligkeit 22/58 
Gruppenstrahler 19 49 
Gummipuffer 2 78 
Güte 6 14, 11 35, 12/45, 21 45, 
24 52, 33/13, 37/14. 20, 27, 
68, 69 

Gütegrad 3 29 
Gütekurve 37 27 
Gütrrr.cr-v.rp 2! 49, 58 
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2 GV 1-1 41 41 ff., 66, 75, 

89 ff., 92 

Haarrift 31 94 
Halbbild 22 10 
Halbleiter 3 10, 14 ff., 

34 7 ff., 36/16, 37/63. 40 9 
Umgang mit 41 45 ff. 
Halbleiterbauelement 
34/7 ff, 

Halbleiterdiode 18 17, 

34/38, 55 

-, neue Bezeichnung 47 51 ff. 
HalblciterdiodenHcnnlinien 
45'84 

Halbleitcrgleichrichter 10 32, 

11 43, 37/65, 49 90 
Halbleitermaterial 34/13,14 
Halblciterverstärker 34 9 
Halbleitcrzone 37 '88 
Halbrundschraube 8 72 
Halbzeug, kupferkaschiertes 
47/16 

Hall 4/57, 60, 

Hallraum 4 58, 60 
Halterung 31 37 ff. 
Haltestrom, Relais 48 37 
Hammerschlaglack 47 20 
Hapug-Modulation 32 31 
Hartley-Schaltung 10 76, 24 29 
Haustelefon 48 84 
HDK-Kondensator 23/71 
Heavisidc-Schicht 29 8 
Heegener-Schaltung 24 58 
Heising-Modulation 32/16 
Heifileiter (s. a. Thermistor) 
9/9, 1017, 11/24, 13'13. 
16/13, 23 37 ff. 

Heizarten, Kennzeichnung 
46/80 

Heizfäden, Parallelschaltung 
46/19 

-, Sericnschaltung 46/20 


Heizdaten 13 15 
Heizleitung 5 29. 17 8 
Heizspannung 12'40. 

13 13, 75, 25 87 ff., 30 16 
Heizstrom 13/11. 75 
Heizwerte, Röhren- 46 76 
Heizwicklung 49 32 
Helical-Antennc 15 34, 35 
Helligkeit 22 58 
Helligkeitsregehing 14 22, 

44 13 

Helligkeitsregler 44 24 
Hell marken 44 45. 56, 

45 30 ff.. 39, 42, 48. 67 
Hcllsteuerung 44 24, 41 
-.Prinzip 45 33 ff. 
Helltastung 45 31 
Henry 9 14, 2120 
Heptodc 10 41, 46 44 
Herstellungsverfahren 

(f, Halbleiterbauelemente) 
3494 

Hertz 21 42 
Hexode 46 44 
HF-Abstrahlung 28 102 
HF-Annähcrungsschaltcr 
28 102 

HF-Dichtigkcit 30 77 ff 
H F-Drossel 20 20 
HF-Eingangsteil 14 14 
HF-Eisenkern 9 53 
HF-Frequcnzgang 18 93 
HF-Gencrator 2 13, 44 ff,, 
18 39 

HF-Indikator. empfindlicher 
47 75 

HF-Kreis 33 45 
HF-Leistungsmessung 12 34 
HF-Litze 5 52 
—, abisolieren 47 20 
HF-Meftscnder 45 21 
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HF-Oszillator mit Gleichrich 
tung 49 14 

HF-Phasenschicbcr 39 49, 50 
HF-Prüfgenerator 40 67 
HF-Siebung 49 76 
HF-Spule 9/13 
-.versilbern 47 17 
HF-Technik 41 84 
HF-Transistor 20 8, 34 11 
HF-Verstärker 17 53. 19 33, 
33,50 

HF-Verstärkerstufe 1178 
HF-Vorstufe 22 42 
HF-Weiche 19 64 
Hiebweite 8 24 
Hilfsantenne 7 23, 27, 30, 31. 
49. 72 

Hilfsfrequenz 5 34-35 
Hilfsmittel, elektrischer Art 
41.97 

Hilfsträger 39 63, 65 
Hindernis 15 37 
Hintergrundaufnahme 38 44 
h-Kennwerte 34 104 
Hochfrequenzdrossel 37 40 
Hochfrequenzglcichrichter. 

Röhre als 46 63 
Hochfrequenzgleichrichtung 
34 55, 46/62 

Hochfrequcnzspulc 9 49 ff.. 
37/16 

Hochfrequenztechnik 41 84 
Hochfrequenztransformalor 
37/49 

Hochfrcqucnzübcrtrager 37 49 
Hochfrequenzwiderstand 
43/47 

Hochleistungszenerdiode 
37'85. 86 

Hochohm-Kolloid-Kleinst- 
widerstand 23 12 


Hochohm-Schichtwidcrstand 

23/12 

Hochpafi 32/41, 42 28 ff.. 39 
Hochpafifilter 30 60 
Höchstohm-Widerstand 23,13 
Hochspannung, Prüfzwecke 
47/71 

-, Sicherung 4914 
Hochspannungserzeugung 
49 12, 13 

Höchstspannung 23 14 
Höchstfrequenz, Sichtbar¬ 
machen 47/60 
Hochvakuumgleichrichter, 
Innenwiderstandskurven 

49/58 

Kennlinien 49/55 
Hochvakuumröhre 49 43 
Höckerspannung 34, 32, 85 
Höckerstrom 34/32, 85, 
37/87 

Höhenabfall 30 43 
Höhenanhebung 2 99 
Höhenanstieg 30 43 
Höhenkorrektur 20'39 
Höhenregler 4 55, 57 
Höhenstrahlung 29 17 
Höhenverlust 2/98 
Höhen Wiedergabe 2 89, 4 65 
Hohlleitertechnik 33 70 
Hohlraumresonator 33 15 
Hörflächc 38 15, 49 
Horizontalablenkung 
14/32, 22/20 ff. 

Hörkopf 2/44, 46, 89 
Hörkopfeinstellung 2 89 ff. 
Hom-Strahler 19 47, 51 
Hörzone 38/49 ff. 
h-Parameter 3/67 ff. 

Hub 32 39, 41 ff. 

Hülle 34'16 
Hüllkurve 34 56, 57 
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Huth-Kiihn-Schaltung 24 32 
Hybrid 3 64 

Hybridparameter 17 Faltblatt, 
'34/104. 105, Faltblatt 
Hystereseschleife 43 13 

I u U„-Kennlinie 46 24, 28 
Hexode 46 45 
Schirmgitterröhrc 46 38 
I„/U,i-Kennlinicnfeld 46 29, 30 
Pentode 46 44 
In U «-Kennlinie 11 38. 

46 27, 28 

-, Diagramm 46 48 
- , Hexode 46 45 
I„ U«-Kennlinienfeld 46 29 
IEC-Norm 47 39,40 
Ikonoskop 22 13 
Impedanz 4 23, 25 ff., 19 40, 
32 30 

Impcdanztransforniator 19 27 
Impcdanzwandler 3 59, 4 39, 
20 50 ff., 25 24 ff. 

-, Basisstufe 42 54 
-, elektronischer 42 45 ff. 

Gitterbasisstufe 42 54 
Impedanzwandlung 2522 
Implosion 14'52 
Impulsabtrennung 14 27 ff. 
Impulsdach 30 45 
Impulsdauer 44 45 
Impulsflanke 30 44 ff. 
Impulsflanken siehe auch 
Rechteckflanken 
Impulsform 24’83 
Impulsformer 44 68 ff. 
Impulsgeber 28 62 
Impulsgencrator 30 46, 48 
Impulsgcnerator siehe auch 
Rech teckgenera tor 
Impulsschaltung 34 65 
Impulsstörung 39.95 
Impulstechnik 20 67 


Impulsvcrhajtcn 40 20 
Indikator 20 86, 87 
Indium 3 50 
Induktion 1128 
-, magnetische 36 83, 84. 

43 17 

Induktionsgesetz 11 29. 43 21 
Induktionsspannung 11 29, 

32 86 

Induktionsstrom 43 22 
Induktivität 5 22. 24. 51, 

6 43, 9 13 ff., 50 ff„ 59, 

11 34, 35, 12 40 ff., 15 55, 

19 20 ff., 21 20 ff.. 23 49, 
26 42, 37 11. 15. 19, 49 19 
. Wcchsclstromkrcis 

43 40, 66 ff. 

Induktivilätsabstimmung 

7 37. 9 49, 41 107 
Induktivitätskonstante 9 54 
Induktivitätsmessung 18 22 
Infinite Impedance Detector 

33/58 

Influenzrauschen 15 78 
Inhomogenitätsgebiet 29 53 
Injektionsfrequenz 33 35 
Innenleiter 19 56 
Innenwiderstand 4 23, 

36 26 ff., 46 34, 85 
Input 11 78, 79 
Inputleistung 32 21 
Instrumenten widerstand 

12 14 

Integricrglied 21 17 
Intensitäts-Stereofonie 
38 18 ff. 

Intercarrier-Brumm 14 11 
Inlercarrier-Prinzip 14 8 ff, 
Intercarrier-Verfahren 22 51 
Interferenzfrequcnzmesser 
6 9, 63, 64, 67, 69, 11 92 ff. 
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Interfercnzstörung 5 36, 44, 
39 11,95 

Intermodulation 39 68, 69 
intrinsic 3 78 

Intrinsic-Barrier-Transistor 
37 103 

Inversion 15 13, 19, 22 
Ion 3 11, 22 22 ff., 29 10, 

34 15, 36 9. 16 
loncndichtc 29 65. 66 
Ionen fallen magnet 14 66, 

22 17 

loncnfleek 22 23 
Ionisation 15 23 ff., 29 10 
Ionosphäre 29 5 ff, 
Ionosphärcnuntersuchung 
29 49 

Isolation 32 90 
Isolationsfchlcr 18 16 
Isolationsslrom 36 78 
Isolationswiderstand 12 37, 

23 49 ff.. 56, 70. 94. 

30/78 ff.. 36 78. 79 

Isolator 3 14, 37 
Isolierperlcn 47 14 
Isolierstoffsei te 26 20 
Isolierung 35 78. 79 

Janet-Verfahrcn 15 31 
jaulen 2 90, 4 12, 19, 67 
jittering 44 38 
Justierung 2 56, 57 
—, Relais- 48 ; 41 

Kabelbaum 9 82 
Herstellen 47 35 
Kabelstrang. Einzichen 47 35 
Käfig 31/35 
Kalibrator 44 80 
-, Glimmstrecken- 45 14 
Kaltleiter 24 72.73 
Kaltwiderstand 23 36 
Kammerwicklung 37,18 
Kanal 29 29 38 24 ff., 90 ff 


Kanaldifferenz 38 90 
Kanalvergleich. Stereo-Ver¬ 
stärkeranlage 45 72 ff. 
Kanalwähler 14 16, 22 45,88 
Kantenlötauge 31 77 
Kapazität 5 19. 6 42. 9 50. 
11/33, 52, 19 18 ff., 57, 

21 14 ff.. 23 47 ff., 83. 

36 68 ff., 72 ff. 

-. Kurzbezeichnungen 13 88 
wirksame 33/20 
Wechselstromkreis 
43 42. 67 

Kapazitätsabfall 23 86 
Kapazitätsabstimmung 9 49 
Kapazitätsdaten 1315 
Kapazitätskonstanz 23 70 
Kapazitätsmefibrücke 41 95 
Kapazitätsmessung 12 23, 27, 
35. 18 22, 45 19 
Kapazitätstoleranz 
23 55, 63. 66 

Kapazitätsvariation 6 12 
Kapazitätsverhältnis 
(Schwingkreis) 5 90 
Kapazitätsveriauf 23 96 
Kaskodeschaltung 10 79, 

1336, 25 33 

Kaskodeverstärker 15 98, 

22 43 ff. 

Katode 10 34, 11 38, 23 79, 

46 14 

-, direkt geheizte 46 17, 18 
indirekt geheizte 46 18 
-, kalte 46 83 
- und Heizung 46 17 
Katodenanschluft 40 11 
Katodenbasisschaltung 
33 31 ff. 

Katodenbasisstufe 42 47 
Katodenbasisverstärker 
1592 
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Katodenmodulation 
32/27 ff.. 105 
Katodenstrahloszillograf 
30/15 

Katodenstrahlröhre 44 11 
Katodenwiderstand 11,38 
Katodyn-Schaltung 13 32, 

25'50 

Kenngröftcn (Transistoren) 
3/65 ff. 

Kennlinien 46 23 

Anodenstrom Gitter¬ 
spa nnungs- 46/23 
Anodenstrom/Anoden- 
spannung 4623 
dynamische (Arbeits-) 

46 24, 52 

-, Flächentransistoren 
17/65 ff. 

-, Halbleiterdioden- 45 84 
-, Röhren- 45/83, 84 
-, Röhrendioden- 45/84 
statische 46/23 
-, Transistor- 45/85 ff. 
Kennlinienfeld 17 23, 34 108 
Kennlinienform 23 30 
Kennlinienübereinstimmung 
40/21 

Kennlinienvergleich 40/24 
-, oszillografischer 45, 85 
Kennlinienverlauf 23/30 
Kennwerte 34/104 
-, Kemmaterialien 21. 26, 27 
Röhren- (statische) 46/76 
Kennzeichnung 23 16, 57, 60, 
63. 77, 88 

-, Bandstellen 4 14 ff, 

-, Kondensatoren 17 Faltb!., 
34/126 

Miniaturwiderstände 
17 64 

6S 


Kcnnzeichnungsschlusscl 
(Widerstände) 23 16 
Kerbe 31 75 ff. 

Kern 34 15, 37 24 
Kernblechschnitt 37 52 
Kernfaktor 6/44 ff. 
Kernkonstante 9 53. 37 21 
Kemloch 27 8 
Kemquerschnitt 32 86, 87 
Kernsichcrungsmasse, 
einfache 47 77 
Kernspule 37 19 
Kippfrequenz 14 72, 18 59,62, 
44/38 

-, Frequenzvergleich 45 37 
Regler 45 37 

Kippgenerator 44/28, 45 33 
Kippgerät, Einstellung 44 35 
Kippschalter 31 47 ff. 
Kippschwingung 24 75 ff. 
Kippspannung 44 17, 21, 65 
Kippspannungsgerät 44 24 
Kirchhoffsches Gesetz 2135, 
36/41, 4376 

Klangbildbeeinflussung 25 43 
Klangkorrekturglied 20 56 
Klangregelung 10 67, 1633 
Klangregelverstärker 
4/43, 55.56 
Klangregler 2 47 
Kleben 4 68 ff. 
Klcbstoffbehälter 47 77 
Kleindoppelsuperhet 5 79, 82 
Kleinkippschalter 31 47 
Kleinladegcrät 34 53 
Kleinmotore 47 15 
Kleinrelais 48 17 
—, technische Daten 48 115 
Kleinrundrelais, technische 
Daten 48 112 

Kleinsignal-Universal-Ver- 
stärker KUV 1 41 31 ff. 



Kleinstlufttauchtrimmer 27 86 
Kleinstoszillograf 4447 ff. 
Kleinstumpfrelais, technische 
Daten 48111 
Kleinsuper 13 77, 16 73, 

17'57 ff 

Klemmenspannung 11 25, 

21 31, 36 15, 25 ff., 49 31 
Klemmvorrichtung 16 27. 

47 14 

Klick-Erscheinung 11 82 
Klingelknopf, elektronischer 

41 83 

Klingen, Röhren- 46 74 
Klingeltransformator 40 37 
Klirrfaktor 13 55, 18 74 ff„ 
25/10 ff., 30 54 ff., 35 45, 54, 
45'59 ff., 46/55.56 
Klirrfaktormefigerät 18/74, 
30/8,13.27 

Klirrfaktormessung 12/77, 
30/54 ff., 38 32, 
Knickspannung 28/19 ff. 
Kniespannung 17/43 
Knopfpotentiometer 31 39 
Knopftrimmer 23 92 
Knopfzellc 49 94 
Koaxialkabel 19 49, 21 18. 

27 90 

Koaxialleitung 19 55 ff. 
Kohlekörncr 47 15 
Kohlemikrofon 4 30, 32 59 ff. 
Kollektor 3/45, 51 ff. 
Kollektorbasis-Schaltung 3 59 
Kollektorkapazität 17 Falt¬ 
blatt. 34/Faltblatt 
Kollektorreststrom 17/11, 12, 
Faltblatt, 20/10. 34/101, 116. 
117, 120, Faltblatt, 40 13 ff. 
17. 42 ff. 


Kollektorschaltung 20/50, 
34/102, 37/90, 91 
Kollektorspannung 17/8, 16 
Kollektorstrom 3/53, 17/16, 
20/22, 34/11, 93 
Kollektorstufe 42/51, 52 
Kollektor-Verstärker, 2stufiger 
41/35 

Kollektorvcrlustlcistung 
17/23, 34/98, 100, 35/62 
Kolophonium 8/31 
Kombikopf 2 44 
Kombinationsfrequenz 27 18 
Kommutator 29 29 ff. 
kompatibel 38 20 
Kompensationsmessung 
12/29, 47 

Kompensationsspannung 2 23 
Kompensationsspule 2 74 
Kompensationsvoltmeter 
40/53 ff„ 56 
komplementär 3/49 
Kondensator 9 9 ff., 10 18 ff., 
11/32. 14 35, 15/55 ff., 

21/14 ff.. 23 47 ff„ 26/39 ff. 
33/19, 35 77, 36/74 ff., 78 
(Spezialbezeichnungen wie 
„Becherkondensator" siehe 
dort) 

-, Bau 47/48 
-, Einbau 47/49 
-, Einsatz statt Widerstand 
4743 

-, keramischer 10/19, 23/67 
Kondensatormcfibrücke, 
Selbstbau 47/71 
Kondensatormessung 40/30 
Kondensatormikrofon 
4/30, 32, 32/60, 38'32 
Kondensatorprüfgerät, ein¬ 
faches 47/65 



Konstante, Boltzmannschc 
15 41 

Konstruktionselement 26 21 
Kontaktarten, Relais 48 .33 
Kontaktbauelement 26 43, 
31/46 

Kontaktgabe 16 88 
Kontaktierung 23 51 ff. 
Kontaktkorrosion 8 34 
Kontaktleiste (Federleiste) 

41 46. 103 
Befestigung 41 99 
Kontaktmaterial 47 15 
Kontaktunterbrechung 23,57 
Kontrast 14 20, 22 58 ff. 
Kontrastrcgclleitung 14 17 
Kontrastregelung 14 19 
Kontraststeigerung 22 81 
Kontrastumfang 22 75. 81 
Kontrolle, oszillografische 
14 72 

Kontrollverstärker 40 75 
Konverter 11,69, 15 90, 103, 
16/67 ff.. 83 ff.. 19 77. 
22/109, 27 13 ff.. 27 ff.. 

33 ff., 58 ff.. 70 ff.. 29 74 ff., 
33 30. 36 ff., 39 ff.. 43, 48 ff. 
Kopfhörer 5 32 ff., 43 15 
Kopfrauschen 4 20 
Beseitigung 47/78 
Kopiereffekt 4 87 
Kopierlack 26 67 
Koppclgefahr 31/36 
Koppelspulc 16 83, 37 30 
Kopplung 6 19, 39 ff., 

10/67 ff., 37/48 
-, aperiodische 5 47 
galvanische 10 55 
—, induktive 10 55 
—, kapazitive 10/56 
Kopplungsarten 11 63 


Kopplungsfaktor 1166. 

21 23. 64. 24 7 ff., 30 ff.. 45, 
37 12 

Kopplungsgrad 12 48, 24 10, 
27 38, 33 86 
Körner 8 20 
Kömerpunkt 31 8 ff. 
Korona-Entladung 14 63 
Korpuskularstrahlung 15 24 
Korrckturdrossel 14 18. 18 58 
Korrekturfaktor 32 87 
Krachen. Röhren- 46 75 
Kraft 21 7, 36 85 
-.elektromotorische 36 14 
Kraft fluftdichte 32 85 
Kraftlinie 36 82, 83, 37 9 
Kraftliniendichte 37 9 
Kraftlinicnfeld, magnetisches 
7/13 

Krcisabstimmung, elektro¬ 
nische 34,74 

Kreisfrequenz 21 42, 43 28 
Krcisgute 5 52, 6 44, 33 17 
Krcisspulc 37 30 
Kreisvcrlust 33 12 
Kreiswiderstand 43 85 
Kreuzmodulation 5 49. 15 97 
39 99 

Kreuzmodulationsstörung 
5 71 

Kreuzpeilung 7 19 
Kreuzwickelspule 9 58, 37 18 
Kristadyn 34 32, 90 
Kristalldetektor 3 7 
Kristalldiode 3 8. 20. 28, 

37 74 ff. 

Kristallgitter 3 12 
Kristallgleichrichter 37 74 ff, 
Kristallmikrofon 4 30 ff.. 38. 

60 ff.. 32 58, 38 32 ff. 
Kristallvcrstärker 3 41 
KRS1 41/61. 37 62, 73,92 
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kTnZahl 11 95, 15/41, 19/76 
Kühlfläche 20 40 
Kühlschelle 20 40 
Kunstfolienkondensator 
23 61 ff. 

Kunstschaltung, Relais 48 79 
Kunststoff, Verarbeitung 47 23 
-, Biegen 47 23 
Formen 47/25 
-, Kleben 47 25 
- mit Lötkolben 47 28 
Trennen 47 25 
Kupfer 8 34 
Kupferdraht 47/15 
Kupferlackdraht (Daten) 

9 88 ff. 

Kupferoxydulgleichrichter 
37/73, 49 45 
Kurvenzug 44 22 
Kurzschluß 11/26,21 31. 23 57 
Kurzschlufistrom 36 27 
Kurzschluß-Strom¬ 
verstärkung 3/74, 40 14 
Kurzwelle 1/20,21 
Kurzwellenaudion 17 60 
31/96 

Kurzwellenlupe 37 37 
Kurzwellensender 34 115 
Kurzzeichen 23/78 
KUV 1 41/31 ff., 58 ff., 71, 77, 
87, 94 

KW-Ausbrcitung 15 6, 27 
KW-Empfänger 5 79 ff. 
KW-Funk 1/23 
KW-Peilgerät 1/42. 80 
KW-Rundfunksendcr. 

DDR, internationale 
1/70, 80 

KW-Vorsalzgcrät 1,35, 5/10 

Lackauftrag 26/59 
Ladegerät, Akkumulator- 
49 108 


Ladekondensator 49 50 
Ladestrom 23/47 ff. 

Kondensator 43/43 
Ladczcitkonstantc 24 85 ff. 
Ladung 36,11,72 
Ladungsverteilung 3 26 
Lagenisolation 25/80, 32 93 
Lagerung 23/15 
Lampenstrom 35/62 
Landeskenner 1 28, 68 ff., 
11/15 

Länge, elektrische 6 23 
geometrische 6/23 
Langlcbcnsdaucrröhre 46 13 
Langspielhand 4 66 
Längsschwinger 46 97,101 
Längsschwingquarz 6 52 
Langwelle 1/20, 21 
Lastschwankung 24 48 
Lastwiderstand 3/39 
Laubsäge, Anwendung 47 19 
Laufwerksteuerung 2 13, 51 
Laufzeit 4 66 
Laufzeiteffekt 1579 
Laufzeitkette 24 77 
Laufzeitröhre 19 15 
Lautsprecher 4 40 ff., 10 45, 
38/45 ff. 

Lautsprecherpolung 43 41 
Lautstärke 1116 
Lautstärkeregclung 10/65. 66. 
17/22, 25/39 

Lautstärkeschwankung 2/90 
LC-Glied 42'29 ff. 
LC-Schaltungen 43/74 
LC-Siebglied 49 60 

- mit angezapfter Drossel 
49/62 

LC-Siebung 49 60 

- mit angezapfter Drossel 
4961 

L ’C-Verhältnis. richtiges 47 53 
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Lecherkreis 19/23, 27/93 
Lecherleitung 6 33 ff. 
Leckstrom 12/36, 37 
Leerlauf 11/26, 21,32 
Leerlaufgüte 17/50 
Leerlaufinduktivität 30/78 ff, 
Leerlaufrückwirkung 34/104 
Leerlaufspannung 36/27 
Leerlaufstrom 49/29 
Legierungstransistor 
34/94, 96, 37/95 ff. 
Legierverfahren 3/50 
Leichtbauchassis 41 101 
Leistung 11/12, 94, 21/8, 

54 ff„ 24/18 ff., 32/85. 103. 
36/66, 39 8 

-, elektrische 11 28, 21,31, 
36/63. 43/50 ff. 

- (Audion) 5/32 
-, Blind- 43/51 

— (KW-Amateursender) 1 34 
-, Schein- 43/54 

Wirk- 43 51 

Leistungsanpassung 13,38, 
15/97 ff„ 21/65, 36/28 
Leistungsausbeute 20/22 
Leistungsausnutzung 20 42 
Leistungsbestimmung 39/80 
Leistungsendstufe 32/80 
Leistungsformel 13/14 
Leistungsmessung 19 69. 73, 
23/41 

Leistungstransistor 3/77, 

34/11, 96, 98 

Leistungsverstärker 30/41, 
49/43 

Leistungsverstärkung 3 54, 59, 
11/45, 15 105, 34/21, 108, 

37 91 

Leistungszenerdiode (Daten) 
49/67 


Leiter 3/10. 36 15 
Leiterplatte 26 18, 31 6 
-, keramische 26 10 
Umgang mit 41 45 ff. 
-.Verwendung 47,36 
Leiterschleifc 43/9 
Leiterseite 26 20 
Leiterspannung 43 57 
Leiterstrom 43 57 
Leiterwiderstand 21 13, 33 22 
Leiterzug 26/48 
Leitfähigkeit 3 10, 21/13, 
36/20 

-, Defektelektronen 37 63 
-, spezifische 21 12, 36 30 
Leitschicht, äquivalente 19 56 
Lcitscliichtdicke 19 20 
Leitung 10 11, 26 48 ff, 

-, hochfrequent kalte 6 28 
-, kritische 10/8 
geschirmte 10 12 
-, verdrillte 10 12 
Leitungsband 3 14 
Lcitungsführung 9 77 
-, Konstruktion 47 36 
Leitungskreis 15 121. 33 13, 15 
Leitungskreis, koaxialer 

19 23 

Leitungsmuster 26 45 ff.. 

51 ff.. 41 26 ff, 
Leitungsprüfer 16 SS 
Leitungssymmetric 20,56 
Leitungsverbindung 10 13 
Leitungswiderstand 19 56 

20 66 

Leitwert 3 64, 21 12. 59 ff.. 
36/20, 43 

-, spezifischer 3 15 
Leitwertparameter 3 67 
Leitwertskreisdiagramm 19 61 
Lesbarkeit 11/16, 17 
Leuchtfleck 22 18 



Leuchtturmrölire 33 12 
Lichtblitzstroboskop 28 58 
Lichtfiltcr 22 84 
Lichtscliranke 20 93, 28 63 ff., 
99 ff., 35.66. 41 92 
Linearität 39 80. 82 
Linearverstärker 39 66, 70, 


77, 86 

Linkleitung 15 118 
Linksquarz 24 50 
Lissajoussches Verfahren 
6/62 

-, Frcqucnzvergleich 45 22 ff 
Phasenvcrgleich 45 73 
Literaturauswertung 47 79 
Literaturhinweise, Antennen 
11/104. 12 79. 19'84, 

22/112 ff. 

Bauelemente 9 93, 11 104, 
23 104. 27 98, 37 111 

Einscitenbandtechnik 

39'104 

Elektronenröhren 25 97 
Elektronik 17 74 
Elektrotechnik 21 93 
Fernsehtechnik 22 112 ff 
Fuchsjagd 7 93. Anhang 
gedruckte Schaltungen 
26 84. 31 106 
Gerätekonstruktion 9 93 
Gesetze und Verordnungen 


11 104 

Halbleiter 3 93, 11 104, 

17 74. 34 121, 37 111. 40 90 
HF-Technik 12 79, 21 93. 

23 104. 24 97 
Impulstechnik 24/97 
-, KW-Technik 1 81, 5 101. 
27/98, 32/107 

-, Magnettontechnik 2 100 
mathematische Berechnun¬ 
gen (Elektrotechnik) 3 93 


, Mefitechnik 12 79. 40 90 
—, Modulation 32107, 108 

Nachrichtenverbindungen, 
interplanetarische 29/82 
-, Raketentechnik 29/82 
Relais 48 116 
-, Röhren 46/116 

Satellitenbeobachtung 

29/72, 82 

-, Schwingungserzeugung 

24'97 

Stereotechnik 38, 96 
.Stromversorgung 49 111 
-, Transistorempfänger 
31/106 

_, UKW-Tcchnik 19 84, 27 98, 
32/107. 33 95 

-, Verstärkertechnik 25 97 
Litzendraht 10 11 
Lochdurchmesscr 26 31 
Löcher 34 17 
Löcherstrom 3 45 
Lochlage 26 31 
Lochung 26 21 ff., 30 ff 
logarithmischc Teilung, 
Selbstanfcrtigung 47’78 
Löschdrossel 4 21 
Löschgenerator 2 92 
Löschkopf 2 45, 67. 68, 93 
Löschkopfleitung 2 92 
Löschkopfstromeinstellung 

2 92 

Löschröhrc 2 69 
Löschspannung 44 22 
Löschstrom 2 69, 92 
Löschung 2 84 
Lotanschlu.fi 31/56 
Lötdraht, Gieficn 47 83 
löten 8 63 ff., 31 18, 89, 

41'45, 51 

Aluminium 47'20 
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Lötkolben, elektrischer 
8/31, 32 

Lötkolben, Pflege 47 82 
Lötkolbenhalter 47 18 
Lötmittel, flüssiges 47 17 
Lötösc 26/45. 31 56 
Lötösenleiste 9 44 ff. 
Lötösenplatte 9 44 ff., 81 
Lötpistolc. Verbesserung 
47 21 

Lötraupen, Anwendung 47 30 
Lötstelle 31 12 ff. 

Lötung, selektive 26 26 
Lötwerkzeug 8 31 ff. 

Lötzinn 31/19 

Luftdichte 15 13, 29 38,42. 

62 ff. 

Luftdruckregeln 15 20 
Luftkondensator 23 66 ff. 
Luftspalt 9/58, 64, 32/85 ff„ 93 
Luftspaltlänge 9 59, 64, 21 54 
Luftspule 29/63. 37/16 
Lufttrimmer 23 91 
Luminophore 3 8 

Magnet 36 82, 47 15 
Magnetband 4 65 ff, 

-. Testzwecke 47 84 
Magnetbandgerät, Vcrbcsse 
rung 47 '56 

-, Beseitigung Kopfrau.schen 

47 78 

Magnetfeld 7/13, 11 29, 37 9. 

43 8,11,18 ff. 

Magnetfluft 36/83 
Magnetflufidichte 36 83 
Magnctisicrungskurvc 32 86. 
43/13 

Magnctpulverkern 3 8 
Magnetron 19/15 
Majoritätsträger 34 18 
Mangelhalbleiter 3 17 ff. 
Maniferkernspule 37 29 


Mantelkapazität 14 53 
Maschendraht, feinster 47/15 
Maschennetz 21/37 
Masse 10/13, 36 8 
MasseanschluA 27 90 
Massefläche 31/85 
Maßeinheit 21 8 ff,. 36 17 
Massekern 10 27, 37 24 ff. 
Masselcitung 2 64 ff, 

, Führung 47 33 
Massepunkt 2 64 ff., 27 29 
Massewiderstand 9 8, 10/15, 
23 19 ff., 27 27 
Maßhaltigkeit 8 17 
Mastkonverter 22 109 
(s. a, unter Konverter) 
mavar 19 35 
Maximalspannung 45 13 
Maximalwert (Spitzen- oder 
Scheitelwert) 43 28 ff 
Mechanik, Grundformeln 
21 9 ff, 

Mehrfach-Drehkondensator 
10'22 

Mchrgitterröhren 46 36 
Mehrhop-Ausbrcitung 29 52 
Mchrkanalmefiwertsender 
29 27 

Meifiner-Schaltung 
10 76, 15 109, 24 27 
Mesa-Transistor 37 103 
(s. a, unter Transistor) 
Meßbereich 11 27. 28. 12/25 
Mcfibereichserweiterung, 
Strom- und Spannungsmeß¬ 
geräte 47 74 
Mefibezugscbene 19 72 
Meßbrücke 18 22. 40 33 ff., 38 
Kompensierung 47 71 
messen 12 7 ff. 

Meßfehler 12 11, 14 
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Meßfrequenz 44 38. 45 29 
Meßgenauigkeit 12 9 ff.. 25 ff 
20 88, 36 39, 45 21 
Meßgerät 12 8 

Meßgleichrichter 3 31 ff.. 37 73 
Mefigleichspannungswandler 
45 12 

Meßgrößen 44 42 ff. 

Messing 8 34 
Meßinstrument 27 9 
Mefikondcnsator 23 63 
Meßkopf 12.31 
Meßleitung 19 71. 33 72, 73 
Mefilineal 8 18 
Meßmethode 12 8 ff. 

Meßplatz 18 90 ff 
Mefischlitten 33 73 
Meßschraube 8 19 
Meßsender 18 33, 43 
Meßspannung 44 21, 45 10, 12, 
37 

Meßspannungsgencrator 45 47 
Meßtechnik 47, 60 ff. 

Meß- und Prüftechnik 
(Baugruppen) 41 93 ff. 
Messung 30 7 ff. 

. Amplituden 45 10 ff 
Frequenz- 45 21 ff. 

-, Frequenzhub- 45 80. 81 
Gleichspannungs- 45 10 
Hub- 45 79 
- , Kapazitäts- 45 19 

Modulationsgrad- 45 78 
Phasen- 45 38 ff. 
Phasenvcrgleichs- 45 73 
—, Spannungs- 45/10 
-, Strom- 45 18 

Wechselspannungs- 

45 12 ff. 

Widerstands- 45 18 
-, Wöbbel- 45 75 
Meßverfahren 19 63 


Meßverstärker 18 57, 30 23, 

31, 44 22, 25 

-.Gleichspannungs- 45 12 
Mcfi-Wechselrichter- 

Anordnung 20 32 
Meßwechsclspannung 44 58 
Meßwerk 16 84 
Meßwert 12 11, 29 27 ff. 
Mefiwertübertragung 12 8 
Meßwertübertragungssender 

29 30 

Mefizweck 12 9 
Metallfolie 47 16 
Mctallkern 10 27 
Metallsuchgerät 35 82 
Meteorologie 15 16 

Mctcorscatter-Verbindung 
11/51, 15,33 
Meteorströme 15 30 ff. 
Metronom 35 64 
Mikroampere-Indikator 
40 42 

Mikrofon 4 22, 30 ff., 38, 

60 ff„ 10 47 ff.. 32 58. 

38 32 ff. 

- . dynamisches (s, Tauchspul 
mikrofon) 

Mikrofonabstand 38 41 
Mikrofonanordnung 38 35 
Mikrofonempfindlichkeit 

4 55, 38 41 

Mikrofonie-Effekt 17 10 
Mikrofonkombination 38 33 
Mikrofontransformator 4 79 
Mikrofontypen 11,91 
Mikrofonübertragcr 35/37 
Mikrofon-Übertragungsanlage 

35 23 

Mikrofonvorverstärker 2 19, 

4 33, 47, 16 49. 35 23, 29 
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Mikromodultechnik 2610 ff 
41 14 

Mikrorelais, transistorisiertes 
(TMR) 48 27 
Mikrowelle 19/7 
Miller-Begrenzer 42/14 
Miniaturisierung (Miniaturi- 
sierbarkeit) 41 12 
Miniaturkondensator 
15/61, 62 

Miniaturröhre 13 7 ff., 46 11 
Miniaturröhrenfassung 31 86 
Miniaturwiderstände, 

Farbcode 17 64 
-.Aufbewahrung 47,39 
Minimalwertbegrenzer 34 67 
Minoritätsträger 3 27, 34 18 
Minuspol 36/14, 16 
Mischeinrichtung 4 41, 58 ff,. 

75-78, 16/50, 25 42 
Mischer 33/42 
Mischgerät 38 82 ff. 

Mischkreis 33/41, 45, 46 
Mischregler 25 41 
Mischröhre 46/68 
Mischschaltung 39 32 
Mischsteilheit 15/102 
Mischstufe 10 73, 79, 15 102, 
19/37 ff., 22 45. 33 31 
Mischung 5 34 

-, additive 10 73, 74, 13 29, 
15/102. 4668 

-, multiplikative 10 73, 46 68 
Mithöreinrichtung 32 94 
Mitkopplung 12/67, 24 6 
Mitkopplungsfrequcnz 6 34 
Mitmodulation 32/15 ff., 24 
Mitnahmegefahr 24 48 
Mittelfrequcnz 39/10, 11, 96 
Mittelpunktschaltung 3 35 
Mittelwelle 1 20, 21 


Mittelwert, arithmetischer 
43 28 ff. 

Mitteneindruck 38 54 
M-Kcrn 49 20. 21, 34 
M-Kern-Trafo, Daten 49 22 
Modell, Bohrsches 34 15 
Modeilmeftplatz 12 51, 52 
Modulation 7 87, 1116. 86, 
12/16. 28 30 ff., 32/6, 7, 15, 
25, 45/79 

- . Gradincssung 45 79, 80 
-, Kontrollgeräte 45 79 
Ober- 45 79 

-, trägersteuernde 32 31 ff,. 
105 

Modulationsari 32 105 
Modulationsbrumni 16 30 
Modulationseinrichtung 6 49 
Modulationsfrequenz 11 89. 

18/41, 32/11, 39 8 
Modulalionsgrad 1187, 25 77, 
32/10, 12, 13, 39, 69, 95 ff,. 
103, 39 8, 99, 42 8, 9, 12 
Modulationsindex 11 90, 

32/39 ff.. 104, 39 99, 100 
Modulationskcnnlinie 24 22 
Modulationskontrolle 32 96 ff 
Modulationskontrolleinrich¬ 
tung 32/94 

Modulationskreis 25 77 
Modulationsmehrschaltung 
47 60 

Modulationsqualität 32 94 
Modulaticyisspannung 
32/18 ff., 40/70 
Modulationssystem 39/11 
Modulationstiefe 32 33 
ModuJationsübertragcr 
32 14. 25, 34, 79, 85. 37/56 
Modulationsverfahren 32 6 
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Modulalionsvcrslärkcr 12 33, 
32 14, 57 ff.. 61, 78, 49 12 
Modulator 29 28, 32 57, 42 13 
[Modulsystem 31 74 ff. 
Mögel-Dellinger-Effckt 
11/49, 29 12 
Molckularbewegung, 
Brownsche 15 40 
Moment, elektrisches 24 51 
mechanisches 24 51 
Momentanwert (Augenblicks¬ 
wert) 43 32 
Mondreflexion 15 34 
Monitor 28 29 ff 
Monozelle 49 91, 94 
Montagelchre 31 78 
Morsealphabet 1 72 ff. 
Morsegcncrator 16 65 
Morsetaste, elektronische 
28 77 ff. 

MP-Kondcnsator (Metall 
Papierkondensator) 10 19. 

23 58 ff. 

M-Rcflexion 11 48, 49 
MS-Code 15,33 
M-Signal 38 19 
M-S-Stereofonie 38 22 
Multibandkreis 11 81. 39 73 
Multi-Dipper 6 43 
Multivibrator 20 69 ff., 

24 77 ff., 28 53. 34 114. 

40 75. 81 ff. 

-.bistabiler 24 81 ff. 
-.katodengekoppelter 44 62 
-, monostabiler 24 81 
Muttergcncrator 28 87 

Nachbartonträger 22 49 
Nachhall 4 49, 50 
naclirichtcntechnische Geräte. 

Stromversorgung 49 10 
Nachsetzer 27 12 ff., 55 ff., 

80 ff 


Nachverstärkung 13 11 
Nadelimpuls 44 56. 70. 75 
-, negativer 45 42 
-. positiver 45 42 
Nahfeld 35’7. 10 
Nebenausstrahlung 1184 
Neben widerstand 16 87, 21/34, 
36/47, 48 

Negativmodulation 22 61 
Nenngleichstrom 37 69 
Nennlast 23 14, 22, 34, 35 
Nennspannung 23 55, 60, 63, 
65, 71, 87 
Neper 12 33 

Netzanschlufivorrichtung 

35/71 

Netzbrumm 14/84, 44 39 
Netzdrossel 37/43. 45 ff. 
Netzgerät 7/88 
Netzgleichrichter-Röhre 
46'60. 66 

Netzgleichrichtung 34/38 
Netzsicherung, Arbeitsplatz 
47/83 

Netzspannungsschwankung 
22/90 ff. 

Netzteil 2/49 ff., 5/55, 64, 75, 
11/53, 56 ff., 22/89, 25 82 
-.Wechselstrom 5 29 ff. 

-. Leerlauf 47/36 
Netztransformator 10 30, 

11 54, 55, 25/82, 37/58, 60 
-. Aufgaben und Arten 
49/16 ff. 

Ersatzschaltbild 49 19 
Leistung 47 45 
-.Transistorgeräte 47 57 
Netzwechselspannung 44 18 
-, Hoch transformieren 49 12 
Netzwerk 22/63 ff. 
neutrale Relais 48 10 
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Neutralisation 11 78, 15 93 ff., 
27 30. 39'74, 76 ff. 
Neutralisationskondensalor 
39/75 ff. 

neutralisieren 2C 79 
Newtonsches Bewegungs¬ 
gesetz 217 
NF-Gencrator 35 85 
NF-Leistungsmcssung 18 92 
NF-Lcistungs-Tongenerator 
35/54 

NF-Lcistungs-Transislor 20 9 
NFM 32'40 

NF-Phascnschicbcr 39 50 
NF-Prüftongenerator28 16 
NF-Prüfverstärker 18 81 
NF-Quelle 4 22 ff., 29, 41 
NF-Rauschfaktor 17 Faltblatt. 
34/Faltblatt 

NF-Schwingschaltung 35 50 
NF-Spannung 30'29 
NF-Stufe 33/59 
NF-Tongenerator 35/51 
NF-Transistor 20/8 
NF-Verstärker 5/79, 16 53 ff.. 
2021, 36, 25 6 ff,, 40 78, 
41/77, 78, 49/16 
Gesamtverhalten 45 68 ff. 

-, Prüfung 45/51 ff. 

-, 2stufiger 41/35 
n-Halbleiter 34 17 
Nichtleiter 3/10, 14, 36 16 
Nichtlinearität 45/60 ff. 
Niederfrequenzdrosscl 37 43 
Niederfrequenztransformator 
• 37,49 

Nierenform 4 36 ff., 54 
Nietwerkzeug 8 29 
n-Leiter 3 16, 17 
noise-figure 15 43, 33 65 
Nominalträger 39 65 
Nonius 8,19 


Nonode (Enneode) 46 46 
Normal 12/7 
Normalelcmcnt 36 19 
Normalfrcquenzgenei-ator 
20/77 

Normalfrcqucnzsender 
12 54 ff. 

Normalschwingkreis 33 27 
Normband 2 88, 89 
Normung 26 22, 30 ff. 
Notstromrclais 48 64 
Notzeichen 11 17, 18 
Novalröhrc 46 11 
Novotex 8 36 
np-junction 3 24 
npn-Transistor 3 49, 

17 Faltblatt, 34 Faltblatt 
npn-Verstärkcr 3 43 
np-Schicht 34 17 
NTC-Widerstand 49 105 
Nullagercglcr 45 35 
Nullbczugslinie, Oszillo- 
gramm 45 48 
Nulldurchgang 45 39, 48 
Nullinie, Oszillogramm 

44 26, 35, 39, 76, 83, 88 
Nutzlicht 22 82 
Nutzsignal 15 40 
Nutzspannung 15 40 
Nutzwirkungsgrad 39 9, 10, 

13, 95 

Nvquist-Flanke 14 10 
2 NV 1 41 60, 61, 72, 87, 94 

Oberflächenbehandlung 47 22 
Obcrflächcn-Sperrschich t 
Transistor 3 77 
Oberstrichlcistung 32 17 
Obertonquarz 15 108 
Oberwelle 6 63. 11 32, 18 62, 
20 69 ff., 24/55, 60 
Oberwellcnbildung 20 80, 

45 61 
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Öfflltlngswinkel 19 51 
Offsetdruck 26 16 fl 
Ohm 9 7, 21 12, 36 20, 22 
Ohmsches Gesetz 3 11. 21 30, 
36 19. 22 ff., 84 
-.Wechselstrom 43 39 ff. 
Oktodc 46 46. 70 
Ordnungszahl 34 16 
ortsveränderliche Geräte. 

Stromversorgung 49 10 
Oszillator 10 75, 11 83. 

15 105 ff., 19 36, 22 45. 48. 
24 13 ff.. 27 25 ff., 33 35. 45, 
34 113 ff.. 46 67 

Oszillatorabgleich 27 40 
Oszillatorfrcqucnz 5 34 ff., 

16 38, 27 17, 19, 33 35 
Oszillatorschaltung 11 70 
Oszillatorschwingkreis 11 72 
Oszillatorschwingungcn 46 67 
Oszillatorspule 5 64 
Oszillatorstörung 27 16 
Oszillograf 18 54, 30 '8, 27 

47 60, 49 12, 44 
-, Blockschaltbild 44 25 
Funktionsprinzip 44 11 ff. 
-.Gerätetechnik 44 47 
-, prinzipieller Geräteaufbau 
44 24 ff, 

—, Service- 44 Faltblatt 
Oszillografen-Bildröhre 

44 11, 12 

Oszillografenlechnik, Geräte¬ 
technik 44 11 ff. 

Praxis 45 10 ff. 
Oszillografen-Verstärker 
45'43 

Oszillogrammbild, Einstellung 
44 30 ff. 

-, „Auskippen des" 44 37 
-, Auswertung 4-3 32 


.Nullinie" 4435 
-.„wanderndes“ 44 37 
-, Verfälschung 44 25 
Output 1179 
Ozongebiet 15 11 
Ozonschicht 29 6 

Padding 1074 
PA-Input 32 14, 39 80 
PAM (Puls-Amplituden- 
Modulationsverfahren) 

38/28 

Panorama-Empfänger 28 39 ff 
Pantalblech 7/39 
Papierkondensator 10 18, 
23'50 ff. 

Papierschablone 26,60 
Parabolantenne 22 34 
Parabolspiegel 19 48 
Parabolstrahler 19 48 
Parallelbegrenzer 42 10 
Paralleldrahtleitung 19 54 
—, elektrische Wirkung 19 24 
Paralleldrah t-Lei tungskreis 
19/23 

Paralleldrahtsystem 33 73 
Paralleldrahtwellenmesser 
33/73 

Parallelhcizung 13 11 
Parallelkreis 33,15 
Parallelleitung 33 14 
Parallelregler, Transistor- 
49/69 

-, ausgefuhrter 49 70 
-.Prinzipschaltung 49 70 
Parallelresonanz 43 84 
Parallelschaltung 36 42 ff. 

- (R 4 L) 43/75 ff. 

- (R + C) 43 78 ff, 

- (L + C) 43 80 ff. 

- (R, L + C) 43 81 ff. 
Parallelschwingkreis 21 59 ff., 

43 86 
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Parallelton-Prinzip 14.8 ff. 
Parallelwiderstand 21 61 
paramagnetisch 36/85 
Parameter 17/24 
Pärchenauswahl, Transistor- 
45/86 

Partialschwingung 14/35 
Partikel Strahlung 29/13 
PA-Stufe 11/76 ff., 84, 19/45 
Pausenzeichengeber, Relais 
48/76 

Pegel 22/28 
Pegelanstieg 38/81 
Pegelhaltung 39/41, 42 
Pegelkontrolle 2/13 
Pegelmesser 40/87 
Pegelmessung 12/32, 33 
Pegel-Regler 2/95 
Pegelschwankung 38 81 
Pegelvergleichsmessung 45/72 
Pegelverhältniseinstellung 
2/93 

Pegelverlust 38/88 
Peilanlage 29/40 ff. 
Peilantenne 35/19 
Peilempfänger 7 28 ff., 67 
peilen 7/12 
Peilfehler 7/27,'82 
Peilgerade 7/18 
Peilgerät 29/53 
Peilmaximum 7,16, 17 
Peilminimum 7/16. 17 
Peilrahmen 7/16 ff., 53 
Peilstrahl 7/24, 83 
Peilung 7/65, 66 
Peilwinkel 7/24, 82 
Pendelaudion 10/79. 80 
Pendelfrequenz 19 30 ff,, 
33/26 

Pendelrückk oppl ung s- 
empfänger 19/30 
Pendler 33 25 ff. 


Pcntagrldkonverter 46/69 
Pentode 10 41, 11/40 
PEP-Input 3981 ff. 

Perigäum 29/32 
Periode 21/42 
Periodendaucr 21/42, 

24/26, 86 ff. 
Permanentmagnet 11/30 
Permeabilität 3/8, 2121, 

36/84 ff., 37/11, 20, 25 
Pertinax 8 35 
Pfeifstelle 18 46 
p-Halbleiter 34/17 
Phantomkreisschaltung 20 66 
Phasen 43 57 ff. 
Phasenänderung 45 49 
Phasendrchglicd 39 51 
Phasenfehler 38 92 ff., 45 53 
Phasenfehlerfreihcit 33 17 
Phasengang 18 94. 20 28, 
38/91, 45'53 
Prüfung 45 53 
Phasenkette 20 69 
Phasenkettenglied 16 57 
Phasenlage 3 57 
Phasenmessung 45 38 ff. 

-, Einblendung von Hell¬ 
marken 45 39 
- mit Lissajous-Figuren 
45 43 ff. 

Phasenmethode 39 62 
Phasenmodulation 32 6. 42. 
106 

Phasenmodulator 32 48 
Phasennacheilung 45 54 
Phasennetzwerk 24 65 
Phasenschieber 39 53 ff.. 43 55 
Phasenschieberkette 21 46 
Phasenumkehrstufe 25/49 ff. 
Phasenvergleich 44 83, 

45/38, 47 

-, Messung 48 73 
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Phasenverschiebung 3 59, 

21 45, 23'48 ff., 37 13, 

39 44 ff., 43 52. 57. 61, 65. 
45,38, 41, 44 

Phasenvoreilung 45 48, 54 
Phasenwinkel 18 95. 21 57, 
37/13, 43 56 

Photocleincnl siehe Foto 
elcmcnt 

Pierce-Oszillator 15 106 
Pierce-Schaltung 24 57 
Piczooffekt 6 50 
Piezoelektrizität 24 51 
Piezo-Kristall 47/16 
Plasmawolke 29 61 
Plastikcrscheinung 14 77 
Plattengröfie 41 26 ff. 
Plattenrumpeln 38 26 
Plattenschnitl 10 22, 23 96 
p-Leiter 3 17 ff 
Plexiglas 8/36 
Pluspol 36 14, 16 
pnp-Transistor 3 49. 

17 Faltblatt. 34 20, 21, 
Faltblatt 

pnp-Vcrstärker 3 43 
pn-Schicht 3417 
Polardiagramm 12 52 
Polarisation, horizontale 
15/124, 22 37 
vertikale 22 37 
Polarisationsänderung 15 39 
Polarisationsebene 29 50 ff. 
Polarlicht 15'24 ff. 

Polni den (CSSR) 15/131 
Polni djen (VR Polen) 15/133 
Polystyrol 8/36 
Pond 21/7 

Portable-Antennen 7/49 ff. 

53 ff„ 27,87 
Portable-Betrieb 11/12 
Portable-Station 15 128 


Porzellanröhrchen 47/15 
positive Nadeln 45 42 
Potential 3/25, 36 14 
Potentialniveau 3/53 
Potentialschwelle 3 45, 53 
Potentialunterschied 3 45, 

52, 53 

Potentialwall 34 18 ff. 
Potentiometer 9/9, 10 16, 
11/24. 23 24, 26/38, 39. 
31/37 ff. 

negativ-logarithmisches 

47/46 

PPP = „Push-Pull-Parallel 
Schaltung" 25/58 
Praktikermethoden 47 14 ff. 
Prasselstörung 2/17 
Praxis, Hilfsmittel für die 
47/14 tf. 

Preemphasis 13/18 
primär 4/26 
Primärelement 36/67 
Primärimpedanz 16/27 
Primärinduktivität 21/54, 
25/78 

Primärleistung 9 61. 21 53 
Primärspule 49/18 
Primärstrom 21/54 
Primärwicklung, Berechnung 
49/29 

Primärwindungszahl 21 53 ff. 
Produktdetektor 3255, 39/90, 
91, 93, 98 

Projekt Tinkertoy 26 10 ff. 
Proportionalsteuerung 28105 
Prüfgenerator 41'69 
Prüfpunkt 31/63 
Prüfschaltungen 41/53, 72, 74 
75 

Prüfsender 6/42, 48 
Prüfsignalgeber 41/71 


6 RegistcrSnml 
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Prüfspannung 23/55, 60. 63, 

65 

Prüfstift 47/68 
Prüftongeber 20 67 
Prüftongencralor 38 57 
Pseudo-Stereofonie 38 43 
Pufferstufe 11/74, 15,109. 

24/48 

Punkt-Diode 3/21 
Punkt-Transistor 3 44 
Push-Pull 15 114 
Push-Pull-Parallclschaltung 
(PPP) 25/58 
Push-Push 15 115 
PVC hart 47/23 
.T-Filter 5/49, 39 73 
T-Filterkopplung 27 61 
7-Glied 3 62 

O-Gruppen 1,26. 65 
Q-Multiplier 39 94, 42 43,44 
QRA-Kenner 15 142 
QSL-Karte 1 30 
QSO 1/79 
Quanten 3/12 
Quarz 24/49 ff.. 46 96 ff. 
Abgleichtoleranz 46 100 
Anwendung 46 100 
-, Belastbarkeit 46 97 
Belastung 46 100 
-.Betriebstemperatur 46 100 
-, Eigenresonanz 46 96 
Fertigungsbercich 46 100 
Filter- 46/96, 99 
Frequenz 46/97 
Frequenzbereich 46/97 
Frequenzkonstanz 46 97 
-, Frequenztoleranz 4S100 
Lebensdauer 46 97 
, mechanischer Aufbau 46 98 
-.Prüfung 47'73" 

-, Schwing- 46 96. 99 


-, technische Daten 46/100 
-, Typenbezeichnung 46/100 
Quarzeichgenerator 6 72 
Quarzeichoszillator 6 69 
Quarzfilter 11 66, 39 30 
Quarzgenerator 45 81 
Quarzkontrolle 6 9 
Quarz-Mischoszillalor 15 111 
Quarzoszillator 1174, 15 111, 
35 48 

-, einfacher 47 73 
Quarzpyramide 15 113 
Quarzschnitte 24 55 
Quarzstcucrung 11 94, 95, 
15/111 

Quarztechnik 6,50 
Quarz-Tritet-Oszillator 15 107 
Quecksilber 47/15 
Quecksilberrelais 48 24 
Aufbau 48/25 
Querdiode 27/23 
Querstrom, mittlerer 46 85 

Radar 19 8 

Radarbeobachtung 29 43 
Radioastronomie 19 10 
Radioteleskop 19 10 
Rahmenantenne 7 14 ff.. 

11/103, 16 24, 25 
Randkurvc 21 19 
Raster, Bildröhre 44 58. 

45 11. 40.46 

Rasterplatte 26 46. 31 65 
Rastcrwechselimpuls 22 61 
Ratiodetektor 10/59. 79, 

13/17, 34 63 

Rauhfolienkondensator 23 81 
Raumakustik 4 49. 38 36 
Raumaufteilung 8 14 
Raumkapazitiit 15 76 
Raumladegitterröhre siche 
Doppelgitterröhre 
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Raumladcstrom 46 22 
Raumladung 24 47, 46 22 
Raumschutzanlage 48 56 
Raumwelle 121, 1147 
Rauschabstand 15 40 
Rauschanpassung 
13/38, 15 97 ff. 

Rauschanteil 375 
Rauschdiode 15 44, 45 
Rauschen 11 95, 15 40, 40 23, 
79 

-, Röhren- 46 74 
Rauschfaktor 3 75. 33 9. 

34 119, 120, 37 99 
(s. a. NF-Rausdifaklor) 
Rauschfaktor-Tester 40 28 
Rauschfreiheit 20 40 
Rauschgenerator 15 43 ff., 

27 67, 33 67 ff., 34 88 
Rauschleistung 15 41. 33 64 ff. 
Rauschmaximum 27 58 
Rauschpegel 15 40, 101 
Rauschspanming 5 48, 15 40. 

33 64 ff. 

Rauschsperre 42 56 
Rauschspektrum 15 45 
Rauschslörung 39 95 
Rauschunterdrückung 16 79 
Rauschwiderstand 5 48. 12 69, 
15 79 

- , äquivalenter 15 78 
Rausch zahl 3 75. 15 48 ff,. 

19 37 ff., 33 32. 33, 53. 65 
RC-Filtcrschaltungcn 42 .34 ff. 
RC-Generator 24 64. 68 
RC Glicd 42 29 ff. 

RC-Kopplung 10 68 
RC-Sicbglicd 21 47, 49 59 
RC-Siebung 49 59 

- mit Elektronenröhre 49 63 
Reaktanz 32,44 
Rcaktanzröhrc 32 43 ff 


Rechteckbegrenzer, Prüf¬ 
signal- 44 53 
— mit Triode 44 55 
Rechteckflanke 44 66 
Rcchteckgcnerator 20 83, 

44 57, 63 ff., 45 51 
Festfrequenz- 44 52 
. 40 Hz bis 30 kHz 44/61 
Rcchieckimpuls 30 44, 

44 52, 56 

Rechteckprüfung 18 93, 94, 
44 52 ff., 45 51, 52 
Rcchlcckspannung 30 43 ff 
Rechtsquarz 24 50 
Reflektor 19 49 ff. 
Rcflcxaudion 20 22 ff. 
Reflexion 18 24, 19 59. 

29 10 ff 

Reflexionsfähigkcit 29 9 
Reflexionsfaktor 33 71 
Reflcxklystron 19 15 
Rcflexschaltung 17 53 ff 
Regelbereich 17 22 
Regeleigenschaft 13 55 
Regeleinrichtung 48 9 
Regelgerät, elektronisches 
49 68 

Regelgitter 46 47 
-, Arbeitsweise 46 48 
Rcgelheptoden 46 47 
Regelkennlinic 10/17 
Regelkurve 23 25 
Regelnetzteil 49 87 
Berechnung 49 69 
Regelpcntoden 46 47 
Regelrohre 11 41, 46 47 
Regelspannung 1063 
Rcgeltrafo 18 90 
Regel- und Siebglied, kombi 
niertes, KRS 1 41/37 
Regelverstärker 4217 ff. 
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Regelverstärkerschaltungen 
Gegentakt- 42/25 

- mit Regelröhren 42 19, 22 
mit Transistor 42 19 

- Rückwärtsregelung 42 18, 
22 

- Vorwärtsregelung 42 18 
Rcgelwiderstand 23 74 

selbsttätiger 23 35 
Regeneriergerät, Batterie 
49 107 

Registrierung, fotografische 
45 29, 33. 36 
reiben 8 54 ff. 

Reichweite 29 60 ff. 
Reihenregler, Transistor- 
49/71 

Reihenresonanz (Spannungs¬ 
resonanz) 43 72 
Reihenschaltung 36 42 
(R + L) 43 59 

- (R t- C) 43 63 

- (L t C) 43 66 

- (R. L + C) 43 69 

Reihenschwingungskreis 

21/57, 43 74 

Rcifidiagramm 24 21, 22 
Reißfestigkeit 4 66 
Reiftnadel 8 20 
Rekombination 29 10 
Relais 28 9, 48 8 ff 
-, Antennen- 48 52 
-, Anzugsempfindlichkeit 
47/47 

—, Arbeitskontakt 48 46 
-, Art und Zweckbestimmung 
48/8 ff, 

Bau 47/44 

-, Beschaltung 48 34 
—, Beschriftung 48,34 
—, Diagramm 48 45,107 


-, elektromagnetisches 
43/14,59 

-.Entstörung 48 42 
-, Flach- 48 10 
-.Justierung 48 41 
-, Kontaktarten 43 33 
-, neutrale 48/10 
-, Pflege 48 39 
-, polarisiertes 43 15 
-, Ruhekontakt 48 55 
-, Rund- 48 10 
, Schaltungen 48 46 ff. 

-, Schaltungskniffe 48 57 ff 
-, Schaltzeichen 48 31 
Selbstbau 47/49 
-, Sonderausführung 48 22 
-.technische Daten 48 108 ff. 
-, Telegrafen- 48 17, 73 
-, Umschaltekontakt 48 50 
-, Verzögern 48 57 
-, Wechselstrom- 48 63 
Relaisdiagramm 48 107 
-, Pausenzeichengeber 48 45 
Relaisdiodc 47 50 
Relaispolwechslcr 48 69 ff. 
Rclaisschaltung. extrem hohe 
Schaltzeit 48 77 
. periodisch arbeitende 48 73 
-. Schiffsmodell 48 87 
Relaisstation 22 34 
Relaisverstärker. Aufbau 
47 59 

Remanenzrelais 48 23 
Reparatur (an gedruckten 
Schaltungen) 31 89 
Resonanz 12 16, 21 57 
-, Parallel- 43/84 
, Spannungs- 43 74 
~, Strom- 43/83 
Resonanzdrossel 
5/71, 11 76, 37/40 
Rcsonanzflanke 32.51 
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Resonanzformel 21 60 
Resonanzfrequenz 5'22, 6 13, 
23, 41, 9 49, 11 35, 21 50. 58, 
24 30, 43 72 

-, Frequenzmessung 6.15 
Resonanzfrequenzmesser 

6 19 

Resonanzkreis 19 21, 21 58 
Resonanzkurvc 5 11, 12, 10 54, 
11 36. 16 91, 37 31, 32, 43 74 
Rcsonanzrelais 48 23 
-.Aufbau 48 24 
Resonanzschärfc 19 69 
Resonanzspannung 5 14, 6 14 
Rcsonanzstelle 37 42 
Resonanzverstärkung 17 54 
Resonanzwellenlänge 33 21 
Resonanzwiderstand 5 14, 

6 14 ff.. 21 60, 24 28 
Restbrumm 4 55 
Reststrom 23 84 ff., 40 23, 45 
Reststrom-Kompensation 
40'44 

Rcststrommessung 23 90 
RC 1 -1 41 43, 66, 67. 69, 82. 
93, 94, 96 

Richtantenne 11 103, 15 123 
Richtcharakteristik 4 35 
Richtdiagramm 4 35 
richten 8 49 
Richtfunkstrecke 19 8 
Richtfunkverbindung 22 31 ff. 
Richtleiter 3 7, 22, 31 
Richtmikrofon 4 37, 38 17, 18 
Richtstrom 34 27 
Richtungsänderung 38 84 
Richtungseffektmischer 38 78 
Richlungseindruck 38 16 
Richtungshören 38 11, 12 
Richtungskanal 38 84 
Richtungsmischung 38 78 
Richtungsregelung 38 85, 88 


Richtverstärker siehe Anoden¬ 
gleichrichter 

Richtwirkungsgrad 34 27 
Rille 38/25 
Rillenwand 38 25 
Rimlock röhre 46 11 
Ringbasistransistor 34/96 
Ringkernpermeabilität 37 20 
Ringkernspule 3315 
Ringmodulator 39 21 
Ringübertragcr 12 31 
Rohre, kleine 47 15 
Röhren 27 84, 85, 367 ff., 

46 10-95 

(Spezialausführungen, wie 
„Glimmröhren", „Miniatur¬ 
röhren", siehe dort) 

-, Literatur über 46 116 
- als Verstärker 46 49 ff. 
Röhrenbezeichnung 13 11, 

13 ff. 

Röhrendiodenkennlinien 45 84 
Röhreneinbau, Hinweise 46 78 
Röhrenformel, Barkhausen- 
sche 46, 35 

Röhrenfrequenzmesser 
11/92 ff. 

Röhrenheizfäden, Schaltung 
46/19, 20 

Röhrenkapazität 46 35 
-, Ausgangs- 46 36 
-.Eingangs- 46 35 
Röhrenkennlinic 45 83 ff. 
Ug/Ia 45 83 

Röhrenklingcn. Eingangs¬ 
stufe 47 31 

Röhrenproblemc 15 78 
Röhrenrauschen 15 78 
Röhrcnschlüsscl 10 53 ff. 
Röhrensockelkartc, Verwen¬ 
dung 47 '31 
Röhrensystem 13 10 
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Röhren tabelle 13 15 
Röhrentypen 40 81 
-.Schlüssel 46 80 
Röhrenvoltmeter 18 10. 17. 

30/14, 19 ff., 40 46, 50 
Rohrkondensator 15 65 
Rohrkreis 6 33, 19 23 
Rohrtrimmer 23 91 
Rollstahlmefiband 8/18 
Röntgcnstrahlen 22 24 
Röntgenstrahlung 22 2.5 
RST-System 167 
Rückkopplung 5/14. 62. 7 58. 
10/60 ff., 11 64, 65. 16 28, 
30. 60,64. 17/17 ff.. 24/7.11. 
21 ff. 

-. akustische 4 48, 47 31 
Rückkopplungsbedingung 
24 69 

Rückkopplungscinsatz 17 40 
Rückkopplungsfaktor 
24/28, 33 

Rückkopplungsgerade 24,16 
Rückkopplungsregelung 5 16, 
10 60 ff., 17/22 
Rückkopplungssperre 32 77 
Rückkopplungsverhältnis 
35/53 

Rücklaufmotor 2 55, 57 
Rückschlagimpuls 14 30 
Rückstrom 3 40 
Rückwirkung 3 55. 61 
Rückwirkungsfreiheit 24 35 
Rückwirkungslcitwert 3 63, 
17/Faltblatt 

Rufgencrator RG 1- 1 41 43 
Rufzeichen 1 28. 11/18 
Ruhekontakt 2 81 
—. Relais 48/55 
Ruhestrom 17 43, 25 67 
Rumbatron 19 15 
Runddiagramm 12 52 


Rundfunkempfänger 49 43 
Rundfunk-Empfängerröhren 
46 10 

Rundrclais 48 10, 57 
-, mittleres 48 13 
-.mittleres, prinzipieller 
Aufbau 48 13 
mittleres, technische 
Daten 48 109 

— .prinzipieller Aufbau 48 11 
Rutschkupplung 2 51, 52 

Sägczahngcncrator 34 69 
Sägezahnimpulse 44 68. 75 
Sägezahnspannung 22 66, 

24 93, 44 20 
Sammler 36 68 
Satellitenbcobachtung 29 69 
Satellitenspur 29 45 ff. 
Sättigungscharaktcr 24 11, 23 
Sättigungsgebict 15 45, 46 24 
Sättigungsstrom 3 27, 24 23, 
46/22, 24 

Saugkreis 10 54, 11 62, 21/58 
Saugkreisabgleich ohne Mes¬ 
sender 47 70 

Saugkreisabstimmung 47 70 
Scattering 15 28 
Schale des Atoms 3 11 ff. 
Schalenkern 37 26 
Schallquelle 38 39 ff. 
schallschluckendes Material 
47/80 

Schallwandlcr 38 46 
Schaltbild 10 7 ff. 

Schaltdraht 9'77 
Verzinnen 47 16 
Schalteinrichtung 48 9 
Schalter 10 52, 18 24, 31 46 ff 
-, akustischer 42 60, 61 

- , elektronischer 34 65, 41 76, 
89 

Schalterdiode 34 67 37 84 



Schaltglied 32 9 
Schaltgruppen 10 69 ff. 
Schaltimpuls 20 72 
Schaltung 10 7 
-.gedruckte 10 11, 17 59, 

26/8 ff.. 20, 26, 30 
-,mit Relais, Leistungen48 9 
-, -, Stromkreise 48 9 
Schaltverhallen 34 65 
Schaltverzögerung 39 84 
Schaltzeichen 10 7, 34 102 
-, Bauelemente 10 14 ff. 

-, Elektroakustik 10 44 ff, 
Elektronenröhre 10 38 ff, 

—. Leitung 10/11 ff. 

Relais 48/31 

sonstige Bauteile 10 51 ff. 
Stromquellen 10 50 ff. 
-.Teilschaltungen 10 53ff. 
Schärferegelung 44 14 
Scheibenkondensator 15 63 
Scheibentrimmer 23 92 
Scheibentriode 19 15, 33 12 
Scheinbewegung 38 41 
Schcingröfic (Scheinwert) 

43/59 

Scheinleistung 21 54, 43 54 
Scheinleitwert 21 60 
Scheinwiderstand 11 34, 19 69 
Scheinwiderstandsmcssung 
18 22, 33/73 
Scheitelspannung 45 13 
Scheitelwert (Spitzen- oder 
Maximalwert) 43 28 ff. 
Schichtdrehwiderstand 23 24 
Schichten, reflektierende 11 48 
Schichtkondensator 23 65 
Schichtpreßstoff tu fcl 26 57 
Schichtwiderstand 9 8. 10 14, 

15 87 ff., 23'9 ff.. 14, 33 19 
Schiebcschaltcr 31 47, 49 ff 
Schiebetasten 12 57 


Schieblehre 8/18, 19 
Schiffsmodell, Relaisschaltung 
48/87 ff. 

Schiffsmodellcmpfänger 48 88 
-, Kontaktkombination 48 81 
- mit Resonanzrelais 48 98 
Schirmgitter 10 34 
Schirmgittermodulation 
32/24 ff. 

Schirmgitterröhre (Tetrode) 
46/37 

Schirmgitterspannung 25/29 
Schirmgittcrvcriustleistung 
32/104 

Schirmgitterwiderstand 11'42 
Schlagwcrkzcug 8 23 
Schlauchübertragung, 
troposphärische 15 21 ff. 
Schleier (bei Leiterplatlen- 
ätzung) 26/69 
Schleifenbildung 27 29 
Schleuder 26 70 
Schleuderspur 26 68 
Schlüsselröhre 46 11 
Schlufiprüfung 40 17 
Schmalbandfrequenz¬ 
modulation 11 89 
Schmcttcrlingskreis 19 28 
Schmitt-Trigger 28 36 
Schmitt-Trigger-Schaltung 
28/64 ff., 78 
schneiden (cuttern) 2/10, 

4 8, 68 ff. 

Schnellbremsung 2 85 ff. 

Schnitt 24 55 ff. 

-, logarithmischer 10 22 
Schnurantrieb 9 41 
schrauben 8/59 
Schraubennormen 8 71 ff. 
Schraubstock 8 20 ff. 
Schrittschaltwerke 48 28 
Schroteffekt 15 78 
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Schrumpfung 6 14 
Schutzdiode 47/50 
Schutzkondensator 9; 73 
Schutzschaltung 25 87, 49 85 
Schutzüberzug 26 80 
Schutzwiderstand 13 48 
Schwall-Lötung 26 26 
Schwarzpegel 14 81 
Schwarzpcgelhaltung 14/23 
Schwarzsender 11'9 
Schwebung 6/64 ff., 29/40 
Schwebungsfrequenz 
5/15, 57. 6/42 

Schwebungsfrequenzmesser 

6/63 

Schwebungslücke 5/15 
Schwebungsnull 18/46 
Schwebungssummer 24 63 
Schwellwert 28/64, 35/67 
Schwellwertschaltungen 
42/56 

- mit Zeitkonstante 42/58 
Schwingamplitude 
5/46, 24/9 ff. 

Schwingeinsatz 24 9 ff. 
Schwinggrenzfrequenz 34 11 
Schwingkennlinie 24 14 
Schwingkreis 5/10 ff„ 60, 6 11, 
41, 9/49, 10/53 ff., 11 34, 35, 
62, 94, 12/45 ff., 16 61, 19/21, 
21/57 ff„ 33/13, 14, 41, 49, 
35 9 ff.. 43 74 
Abglcich 47 67 
—, Reihen- 43 74 
—, Serien- 43 74 
Schwingkreiskapazität 5 18 
Schwingkreiskondensator 
15/57 

Schwingkreisspulc 2 69, 15/54 
Schwingneigung 9 26 ff., 
20/55, 25/55 
Schwingquarz 10/34 


Schwingspule, Lautsprecher 
47'41 

Schwingung 6 11, 11 30, 18 43, 
30/34 

Schwingungserzeuger 20 67 
-.Röhre (Oszillator) 46 67 
Schwingungserzeugitng 
24'8 ff., 35 48 
Schwingungsforme! 

siehe Thomsonschc Sch, 
Schwund 11 49 
selektiver 39 11 
Schwundausgleich 1168, 

29 75. 39/92, 93 
Schwunderscheinung 16 39 
Schwundregelspannung 
39 92 ff. 

Schwundregelung 5 58 
-. automatische 10 64 
Schwungradkreis 14 36, 22/70 
Sechskantschraube 8 71 
Seitenband 22 35, 32/12, 13, 

54 ff., 397 ff., 16 ff., 26. 

45 ff., 62 ff. 

Scifenbanddämpfung 39 58 
Seitenbandfilter 39 26 
Seitenbandleistung 32 12. 54, 
104, 39/8 

Seitenbestimmung 7 21 
—, Festlegung 7 76 
Seitenbetonung 38 41 
Seiteneffekt 38 79 
Seitenfrequenz 32 10 
sekundär 4 26 
Sekundärelektron 22 22, 

46/38, 49 91 
Sekundärelemcnt 36 68 
Sekundäremission 24 23 
Sekundärimpedanz 32 30 
Sekundärleistung 9 61 
Sekundärspule 49 18 
Sekundärstrom 21/54 


88 



Sekundärwicklung. Berech¬ 
nung 49 30, 32 
Sekundärwindungszahl 
21/53 ff. 

Selbsterregung 5 49. 9 74. 
1170. 24/7 ff.. 69. 27/27. 30. 
72, 35 16, 39 74 
Selbstinduktion 7 37. 15 53, 

19 57, 37/11. 21 
Selectoject 5 75, 39 94 
Selektion 39 98 
Selektivität 12 60, 66 ff., 

15 90, 33 9 

Selcklivitälserhöh mg 27 38 
Sclengleichrichter *7 67 ff., 

49 43 

Selenzellen 47 70 
Sendeantenne 11 97 
Sende-Empfangsschalter, 
Prinzip 49 82 
Scndepegelhaltung, 
automatische 39 85 
Send:r 1170. 84. 85, 94, 

19 42 ff., 28 105, 29 15, 

49 43 ff. 

-, Sende-Empfaags Schaltung 
49,82 

Sendcrausgangsleistung, 
Messer 47 74 
Scndcreinschaltung. 

automatische 39 84 
Senderendstufe 11 77 
Sendertastung 28 44, 91 
Sendeverfahren 4 63 
senken 8 54 ff. 

Senkschraube 8 72 
Senkwinkel 8 30 
Sensibilisierung 24 62, 67 
Serienerdung 25 17 
Serienheizung 13 13 
Serienschwingkreis 43 74 
Short-Skip Bedingung 1148 


Shunt 21 34, 36 47 
Sicherheit, elektrische 22 100 
mechanische 22 100 
Sicherheitsvorschriften 11/14, 
25,73 

Sicherung 10 51 
-, Abschir.elz- 49 87 
defekte 47’46 
-, elektronische 49 87 
-, kurzschlufifestc 47 83 
-.Schaltung 49'86 
Sichtweite, optische 15/8 
Siebdrossel 9/15,58, 16/13 
-.technische Daten 49 62 
Siebdruck 26'15 ff. 

S ebdruckschablone 26 16 
Siebfaktor 21 47, 25 85 ff. 
Sicbglied 3 40, 16/9 

Doppel-T-Schaltung 42 42 
-, elektronisches 42 43 
- mit Wien-Robinson-Brücke 
42 42 

Q-Multiplier (Gütemulti¬ 
plikator) 42 43 4 
Siebkette 11 54, 55 
Siebkondensator 49 63 
Sicbschaltung für Einzel¬ 
frequenzen 42 41 ff. 
Siebung 5 30. 20 84, 25 82 
hochfrequente 49 76 
Siebwiderstand 16 13 
Siebwirkung 11 34, 16 9 ff. 
-, Verbesserung 47 56 
Siemens 36 20 
Signaleinspeisung 40 75 
Signalcrzeuger, einfacher 
47/72 

Signalinjector 4075, 80 
Signalverfolger 40 75, 78, 

41 94 

Signalvcrfolgung 40 75 
Sikatrop 23 52 
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Sikatropkondensator 5/33, 

10 18 

Siliziumdelcktor 34 9 
Siliziumdiode 34 9 
Siliziumgleichrichter 49 43 
-,neuc Bezeichnung 47 52 
Siliziumtransistor 34/101 
Silizium-Zenerdiode, neue 
Bezeichnung 47 52 
Simultanschaltcr 44 77 ff., 

45 13, 34, 45, 47 
-.Ergänzung 44'90 
-, Pegelvergleich 45,72 
Phasenvergleich 45 50 
Sinepcrt-Leitung 2 '63 
Sinusgenerator 45 51 
Sinusschwingung 6 10 
Sinusspannung 44'18, 

Sirutor 2 25, 42, 37 74 
Skala 5 26, 9 39, 40 32 
Skalenbcschriftung 27 94 
Skalcndehnung 28 23 
Skaleneichung 29 78 
Skalenraddurchmcsser 5 28, 
9/42 

Skin-Effckt 15 53. 19 20, 23 8, 
37 14, 43 46 

S-Meter 11 68, 27 19 ff. 
Smith-Diagramm 33 87, 
Faltblatt 

Sockelung. Röhre 46 81 
Sockclfcder 13 10 
Sockelschaltbild 10 43 
Solarbatterie 3 30, 29 21 ff. 
Sollspannungsvoltmeter 34/83 
Sollwert 28 98 
Solooszillator 15 133 
Sondermessung, Oszillograf: 

sehe 45/78 ff. 
Sonderrufzeichen 11 15 
Sonnencruptior 29 12 
Somienflccke 29 12 


Sonnenfleckenrelativzahl 29 43 
Sonnenstrahlung 29/11 
Spacistor 3.78, 37 103 
Spanngittertechnik 13 41 
Spannung 11 55. 21 15 ff., 30, 
32 85, 36 J4, 19, 23 ff., 38 
-, effektive 11 32, 45/13 
- . resultierende 7 22 
Kalibrator- 45 17 
-, Maximal- 45 13 
—, Scheitel- 45 13 
-, Spitzen- 45 13 
Spannungsabfall 36 15, 26, 34, 
48, 50, 49 44 

Spannungsabhängigkeit 39 54 
Spannungsänderung 357, 
n/72 

Spannungsbegrenzer 28 13. 20 
Spannungsfestigkeit 9 11, 72, 
23 53. 70. 83 

Spanniungsgegenkopplung 

25/53 

Spannungsgröftc, absolute 
19/69 

Spannungsindikator 46 84 
Spannungskonstanthai tcr 
22 91 ff. 

Spannungsmesser, mechani¬ 
scher 4514 

Spannungsmessung 30 16 ff 
36 38, 40 51, 45 10, 11 
Spannungsquelle 36 14 ff. 
Spannungsregclschaltunq 
49 72. 73 

Spannungsregelung, elcktrc 
nischc 49 69 

- mit Elektronenröhren 
49 72 

Spannungsreihe 23 57 
Spannungsresonanz (Reihen 
resonanz) 43 72, 74 
Spannungsspitze 35 58. 59 
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Spannungsstabilisator 28 19 ff. 
Spannungsstabilisierung 

16 16, 23/41, 34/31 
Spannungsteiler 6 26, 21 32, 
36/35, 52, 42 21, 76 
-.fester 1015 
-, kapazitiver 21 46 
Spannungsteilung 42 11 
Spannungsübersetzung 37 48 
Spannungsumpolung 48 51 
Spannungsumwandlung 49 17 
Spannungsvcrdopplcr 34 46 
-, Gleichrichter 49 48 
Spannungsverlust 36 49 ff. 
Spannungsverstärkung 
3 57 ff.. 11 45, 20 45. 

30 40, 34 21, 109 
Spanwinkel 8 44 
Sparschaltung 17 42 
Spartransformator 37'60 
Speicheranlage 29 30 
Speiscleitung 11 98. 19 48 ff. 
Speisung 19 51 
Sperrdurchbruch 34 9 
Sperrfall 34 19 
Sperrichtung 3/51, 10 32, 

37/65 

Sperrkennlinie 34 30,42 
Sperrkreis 10 54 
Sperrschicht 3 21-24, 27, 37, 
49, 34 18 ff., 38 ff.. 

37 64, 65 

Sperrschichteffekt 3414 
Sperrschichthalblcitcr 
3'8, 10, 3413 

Sperrschichtkapazität 17 49, 
34 27. 70 ff. 

Sperrschwinger 24 89, 35 51 
Sperrspannung 34 11. 

37 66. 69 


Sperrstrom 3 27, 30. 

34 88 ff., 37/65, 49 44 
Sperrstromzunahme 3777 
Sperrvcrhalten 34 53 
Spcrrwandler 20 82, 

28/22, 28 ff., 49 97 
Sperrwiderstand 3 27,29. 

12 44. 34 27, 72, 37 66 
Sperrwirkung 40 10 ff. 
Spczialbauelcmente 26 38 
Spezialmaterial, Beschaffung 
47/14, 15 

Spiegelfrequenz 5 36, 39 31 
Spiegclfrequcnzbereich 27/19 
Spiegelfrequenzsicherheit 
5/60, 84, 15 90 ff., 27/14 
Spiegelfrcqucnzsignal 27 15 
Splegelseleklion 548, 

27/15,18 
Spiegelung 15 37 
Spicgelwellenempfang 5/48 
Spiegelwellensicherheit 1257 
Spinell-Struktur 3 8 
Spitzendiode 3 21, 34 25, 

37 75 ff. 

Spitzcnglcichrichlung 34 56 
Spitzenspannung 17 25, 

23/59, 87, 45 13 
maximale 37 66 
Spitzenstrom 49 53 
-, maximaler 37 65 
Spitzentransistor 3 43 ff., 

45. 48, 34/21. 37/93 
Spitzenwert (Scheitel- oder 
Maximalwert) 43 28 ff. 
Split-Stator-Kondensator 
15/65 ff. 

Sprachbandbcgrenzung 11 89 
Sprachmodulation 42/8. 12 
Sprcchkopf 2'42. 44, 91 
Sprcchkopfcinstcllung 2 91 



Sprechlcistung 46 56 
Sprechstelle 20 57 
Spreizung 5'46 
Sprühentladung 14,63 
Sprungentfemung 11 48 
Spule 10/25 ff., 20/27, 21 20, 
27/37, 70, 37/9, 29 
Abbinden 47/45 
Wicklungsvorrichtung 
47/61 

spülen 26/79 
Spulenarmatur 31 28 ff. 
Spulengüte 21/48, 37 22 
Spulenkörper 37/23 
-.Spannvorrichtung 47 80 
Spulenrevolver 5 60 ff. 
Spulenverlust 37 14 
SSB (Single-Side-Band s. a. 

Einseitenband) 39 9 ff. 
SSB-Betrieb 11 91 
SSB-Empfang 11 69, 39 88 
SSB-Filtermethcde 39 16 
SSB-Modulation 32106 
SSB-Phasenexciter 39 59 
SSB-Phasensender 
39/44, 48, 54 
SSB-Sender 32/54 
SSB-Signal 11 69, 32 55, 39 88 
S-Signal 3819 
Stabelcment 49 92. 94 
Stabilisatorröhre 16 17 
Stabilisatorröhre, Spannungs- 
Betriebsbedingungen 
46 91, 92 

-. Bremsspannung U|i 46 84. 
86 

- . Bremsstrom In 46 88 

- der CDR 46 83 

Kaske icnschaltung 46 91 
-.Kennlinie 46^86 
-, Löschspannung U r . 46 84 


-, Miniaturausführung 46 84 
-, Parallelschaltung 46 90 
Schaltungsbeispiel 46 89 
-, Sericnschaltung 46 90 
-.Speisespannung U.v 46 86 
Standardisierung 46 93 
TGL 46 93 

Typenbezcichnung 46 93 
-.Vorwiderstand Rv 46 86 
-, Wirkungsweise 46 83 
-, Zündspannung Uz 46 83 
-, Zündwiderstand R/ 46 89 
Stabilisatorröhre, Glimm¬ 
strecken- (Daten) 49 65 
-, Schaltung 49 66 
Stabilisatorschaltung 5 29 
Stabilisierung 3 79, 27 31 
-, dynamische 3 79, 81 ff. 
-.Gleichspannung 49 64 ff 
-.statische 3 79 ff 
-, thermische 17 21 
Stabilisierungsfaklor 3480 
Stabilisierungsschaltung 49 64 
-.Prinzip 46 86 
Stabilität 11 73. 30 35, 33 9 
Stahldraht, dünner 47 15 
Stahlmehband 8 18 
Stahlrohre 46 10 
Stahlsammler 36 69 
Stahlstäbe, schwingende, 
Frequenz 47 82 
Standardisierung, Röhren 

46 82 

Stapelbau 31 70 
Stapelung 26 47. 31 15 
Starkstrom, Umgang nnl 

47 84 

Starkstromgleichrichler 3 36 
Stationsumschalter 28 31 ff 
34 ff. 

statische Werte Röhren. 
4676 
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Sleckbuchse 10 52 
Steckdose 16 22 
Steckkarten-Bauweisc 41 17 
Steckerstift 10 52, 41 48 
Steckrelais, technische Daten 
48 114 

Steckspulc 5 18, 6 20, 21 
Steckverbindung 31 57 ff., 

41 ’24, 25. 47 58 
Mehrfach 41 '26 
Stehwcllcnverhältnis 11 101. 
19 59, 73 

Steigdraht 26 11. 31 75 ff. 
Steilheit 11 39, 15 78 ff . 

24 9 ff. 

-.dynamische (Arbeits-) 46 55 
-, Röhren- 46'32 
Steilstrahlung 12 50 
Stcreo-Abhörverstärker 38 52 
Stcreoaufnahmc 38 33 ff. 
Stereo-Bandgerät 38 63 
Stereofonie 38 6, 9, 18. 31 
Stereohalbspur 38 23 
Stereokopfhörcr 38 46 
Stcreomikrofon 38 31 
Stercoprogramm 38 27 
Stcreorundfunk 38 27 
Stercotonkopf 38 23 
Stereoverstärker 30 80, 

38 54 ff. 

„Sternchen" siche Transistor 
empfängev „Sternchen" 
Sternerdung 25 17 
Sternschaltung 43/37, 8 
Stetigkeitsbedingung 23 32 
Steuereinrichtung 48 9 
Steuerfrequenz 18 27 
Steuergittev 10 34. 11 38, 46 23 
Steuergittcrmodulation 32 18 
Steucrielstung 3 57, 58, 76. 

17 13, 25'68 
Steuerquarz 1943 


Stcuersender 15 110 ff., 19 42 
Stcucrspannung 19 44, 46/54 
Steuerung, vollelektrische 
2 74. 79 ff. 

Steuerwirkung 3 54 
Störabstand 33 9 
Störerscheinungen, Elektro¬ 
nenröhren 46/73 
Störfcstigkeit 39 95 ff., 100 
Störfreiheit 11 13 
Störimpulssicherhcit 14 28, 36 
Störlicht 22 82 
Störmöglichkeit 39 97 
Störstellenhalblciter 3 16 
Störstellcnleitung 34 16, 17 
Störstrahlung 27 45 
Slörterm 3/16 
Störung 11/13 
-, sinusförmige 39 95 ff. 
Störunterdrückung 39/98 
Stofibclastung 23'15 
Stohfestigkeit 17 10 
Strahlauslenkung 44 22 
Strahlenkeil 12 20 
Strahler, parasitärer 7 80 
Strahlrücklauf 44 28 
Dunkeltastung 44 27 
Strahlungsdiagramm 11 101 
Strahlungsgürtel 29 66 ff, 
Strahlungskühlungssystem 
2917 

Strahlungsverlust 33 13, 14, 22 
Strahlungswidcrstand 19 49 ff. 
Strahlverschiebung 44 26 
Stratosphäre 15 11. 29 6 
Streckendämpfung 15 10 
Streubercich 23 73 
Streufeld 23 93, 35 22, 37, 
37/19 

-.magnetisches 4 79, 87 
Streuinduktivität 25 77, 

30 70 ff. 
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Streustrahlübertragung 
15'28 ff. 

Stroboskop, Lichtblitz- 28 58 
Strom 11/21 

elektrischer 36'9ff., 19 
-, Faustregel 43 9 
Schrauben regel 43 9 
Uhrzeigerregel 43 9 
Stromänderung 3 56 
Strombegrenzung 16 21 
Strombelastung 24 39 
-. maximale 9 59 
Stromdichtc 36 11 
Stromflufiwandler 20 82 
Stromfluhwinkel 49 52 
Stromkreis 11 22. 21 31 ff.. 

36 22 ff. 

Stromleiter 43 8, 19, 20, 46 ff. 
Strommessung 16'87, 19 69, 

36 47, 40 41. 45 18 ff. 
Stromquelle 11 25, 52, 36 45, 
40/37 

-.chemische 49'91 
-.Daten 49 94 
Stromresonanz 43 83 
stromsparende Schaltung. 

Relais 48 67 
Stromspule 43 9 
Stromstärke 11 52. 55, 21 30, 
36/10, 23 ff. 

Stromteiler 21 33. 43.8,19, 20, 
46 ff. 

Stromteilung 36 47, 55 
Strom- und Spannungsmcfi- 
gerät, Mefibercichserweite- 
rung 47 74 

Stromversorgung 5 28, 

10'81 ff.. 11/12, 16 7, 22 77. 
27'43. 29 80. 33/60 
-, funktechnisdie und elek¬ 
tronische Geräte 49 ‘8 ff. 


- , ortsveränderliche Geräte 
49'10, 91 

-, röhrenbestlickte Geräte 
49 9. 10 

-. Sonderproblenie bei Funk¬ 
anlagen 49 76 ff, 

-, transistorisierte Geräte 
49 9, 10 

Stromversorgungsteile. Auf¬ 
gabe und Einteilung 49 8 ff, 
-, Hochspannungserzeugung 
49 12 

-.Sicherungs- und Schulz- 
malinah me 49 86 
Stromverstärkung 3 56 ff., 

11 45, 17 16, 24. Faltblatt. 
34 21. 93, 116, 117, 40 73 
Stromverstärkungsfaktor 
20 7 ff., 10. 37 89. 40 13. 15. 
18, 26, 43 

Stromverteilungsrauschen 

15/78 

Stromwandler 20 82. 35 57 
Stromzuführung, Antennen 
Verstärker 47 76 
Stufenverstärkung 5 36, 17 20, 
30'24 

Styroflex 8 36 
Styroflexkondensator 
10 19, 23 61 

Subminiaturröhre 46 13 
Suchspule 35 82. 84 ff 
Summensignal 38 19 
Summerschaltung 28 46 
Summ ton 35 86 
Supcrabgleich, einfacher 47 62 
Superhet 11 61 ff., 1633, 

17/56 ff., 33 9, 30 (Spezial- 
ausführungen wie „Klein 
super" siehe dort; s. a. 
Überlagerungsempfänger) 
Superrefraktion 15 23 
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Superrcgcncralivempfänger 
15 133 

Super-V FO 1174 
Supervorsetzer 5 37 ff. 
abstimmbarer 5 44 
einfacher 5 41 
Surface-Barrier-Transistor 
37/103 

Symmetrieachse 24 49 ff. 
Syminetricdämpfung 30 76 ff. 
Synchronisation 4 82, 14 84, 
24 80. 33 (52, 44 27, 36, 38. 
84, 45 37 

Synchronisierfrequenz 
24 80 

Synchronsignal 14 33 ff., 
29/30 

Systemaufbnu. Röhre 46 8 t 
Systemquerschnitt 13 9 

Tageslichtlampe 8 9 
Taktgeber 22 27, 28 51 ff. 
Taktgeberschaltung 35 61 
Taktzeichen 22 27 
Taktzeit 28 54 
Talspannung 34 32, 85 
Talstrom 34 32. 85. 37 87 
Tankkreis 11 79, 80 
Taschenprüfgenerator, Tran 
sistor- „Tobitcsf 1 40/32 
Taschenradio 41 73 
Tastenschalter 31 52 
Tastgcschwindigkeit 28 80. 91 
Tastkopf 12 30. 18 17 ff., 

34 64 

Taststufe 22 76. 88, 28 92 
Tastung 1182 
Tastungsart 28 91 
Tastverhältnis 20 71, 35 66 
Tauchlöten 26 20, 24 
Tauchspulmikrofon 4 30, 32, 
39, 55, 32 60 


Taylor-Modulation 32,36, 105 
Technik, galvanisch 26 12. 13 
Tecnetron-Transistor 37 103 
Tec-Notch-Filtcr 39 94 
Teiler 24 82 
Teilerstrom 3 80 
Teilschaltbild 10/53 ff. 
Telefon, einfaches 47 69 
Telefon-Adapter 4 79, 35 37 ff. 
Tclcfon-Haftspule 35 42 
Telefonie 32 6, 39 7 
Telefonicbctrieb 32'6 
Telefon-Mithör-Verstärker 
41'79 

Telefonverslärker 35 37 
Telegrafenrelais 48 17 
, technische Daten 48 108 
, Wechselrichter mit 48 73 
-.Wirkungsweise 48 18 
Telegrafie 32 6 
Telegrafiebetrieb 32 6, 39 7 
Telegrafieüberlagerer 5 9, 57. 

7/73, 12 59, 32 55 
Temperaturabhängigkeit 
17 11, 23 56, 66, 24 52, 

28 94 ff.. 34 55, 35 54, 37 77. 
92 

Tcmperaturbeiwert 23 14, 22 
30, 35 ff„ 50, 86, 27 7" 
Temperaturbereich 23'66 
Tempcraturdurchgriff 3 79 
Temperatureinwirkung 29 16 
Temperatur-Fernmessung 
28 94 

Temperaturfestigkeit 37 76 
Temperaturgang 23 70 
Tcmperalurkoeffizient 11 33, 
21 13, 23/8, 19, 23, 35, 45, 
50, 34 78. 89, 36 32, 37 15 
Temperaturkompensation 
11 73, 15 59, 105, 17 44, 

27.78 ff. 
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Temperaturkonstanz 28 36 
Temperaturmessung 20 90, 
30/74 ff., 34/90 
Temperaturregelung 29 25 
Temperaturumkehr 15/13 
Temperaturverlauf 23'8.3 
tempern 23/62 
Term 3/12 
Termschema 3 12 
Testbild 14/72. 77, 22 86 
-.elektronisches 45 88 
-.Videosignalgemisch 45 89 
Tetrode 10 41, 11 40 
T-Glied 3/64 
Thermistor 3 8. 10 17 
Thermoelement 46 102 
Heizung, direkte 46 106 
-. -, indirekte 46 106 
Parameter 46 105 
-, Skin-Effekt 46 105 
-.Vorgänge im Heizdraht 
46/104 

Thermoemission 2Z'\7 
Thermo-EMK (thermoelek¬ 
trische Kraft) 46 103,110, 
111 

Thermokraft 33,17 
Thermokreuz 46/107 
Thermorelais, Aufbau 48/22 
Thermospannung 46 102 
Thermostat 28/36 ff. 
Thermostrom 46T02 
Thermoumformer 11/26, 
46/102,103 

-.elektrische Daten 46 107 
-, Luft- 46/111 
-, Vakuum- 46/111 
Thomsonsche Schwingungs¬ 
formel 5'20, 6 13, 42, 19 22, 
24'28, 43/73 
-, erweiterte 43 85 
Tiefenabfall 30'41 


Tiefenanhebung 30 43 
Tiefenregler 4 55, 57 
Tiefpafi 30 62 ff„ 39 53,-65 
42 28 ff. 

-, Dämpfungskurvc 42 36 
-.elektronischer rilter 42 39 
Tiefpunkt 27 29 
Tinkertoy, Projekt 26 10 ff 
TK Wert 1133 
TMR = transistorisiertes 
Mikrorclais 48 27 
—, technische Daten 48 114 
„Tobitest" 45 32 
Toleranz 12 60, 65 
Tonabnehmer 10 49 ff.. 60, 65 
Tonabnehmereingang 4 58, 
5/14 

Tonaufnahmc 22 31 
Tonband siehe auch unter 
Magnetband 
Tonbandaufbewahrung 
4 '64 ff. 

Tonbandgerät 2 9. 11, 13, 28 
Tonbandgerät „Toni" 2 15 ff. 
Tonblende 14 25, 20 39 
Tonerzeuger, einfacher 47 64 
Tonfälle 14 11, 12, 18, 22 49 
Tonfrequenz 4 22, 16 58 
Tonfrequenzdrossel 37 43, 44 
Tonfrequenzspannung 
30/20, 24 

Tonfrequenzübertragcr 37/54 
Tongenerator 16 57, 18 33. 37, 
20 67, 2462 ff., 30 8,14. 61, 
45/21,51 

-, durchstimmbarer 4196 
-, Transistor 44 87 
„Toni'-Magncttongerät 
2 16, 25 

Tonkanal 22/88, 38/84 
Tonmesser 40/88 
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Tonmotor 2 51 
Tonqualität 1116, 11 10 
Tonröhrchen 47/15 
Tonselektionsschaltung 11 64 
Tonsender 22 34, 36 
Tontreppe 14 12 
Topfkreis 19/29, 33 15ff,, 

29 ff., 41. 78 ff, 
Topfkrcisdiagramm 33 78 
Topfkreiswcllcnmesser 
19 75, 33/75 
Topfmagnet 2 60, 62 
Toroidspule 33 15 
Torschaltung 34 66 
Trafo siehe Transformalor 
Träger 32,54 ff. 
Trägerfrequenz 22 57, 

39 50, 95 

Trägerfrequenzgenerator 
39'24 

Trägerleistung 32 21 
Trägerrestverhältnis 
32/32, 33 

Transformator 4 79, 9/16 ff„ 
60 ff., 10 29 ff.. 11/55. 56, 
21/52 ff., 31/24. 37/47 ff.. 
43/87 

-, Aufbau 49/18 
Ausinessen 47 67 
Kennwerte 43/90 
-, Netz- 43/92 

Übersetzungsverhältnisse 
43 88, 49 99 

Transformatorberechnung. 

Beispiel 49/39 
Transformatorblcch 9'67. 

37 51, 49 20 ff. 
Transformator-Eisenkerne 
(Daten) 9/90 ff. 
Transformatorkern 37/51 
Transformatorkopplung 10 68 


Transistor 3/8, 41 l'f,, 77, 78, 

6 29, 30. 10'32. 11/43 ff.. 
17/7 ff., 20/15, 25, 35. 99. 
100. 21/70, 34/9 ff„ 20, 21. 
92 ff„ 35 67, 68, 37/87 ff„ 

92 ff., 40'30, 32 
(Spezialbezeichnungen wie 
„Mesa-Transistor" siehe 
dort) 

-, neue Bezeichnung 47/52 
—, komplementärer 3/84 
Transistor-Arbeitspunkt- 
einstcllung 47/55 
Transistor-Chopper 20 82 
Transistor-Daten 17Faltblatt 
Transistor-Dipper 6/57 ff. 
Transistorcigcnschaften 
17/7 ff. 

Transistor-Elektronenblitzer 

35/74 

Transistorempfänger 
„Sternchen" 7.30. 17/56. 
27/56 ff., 31/27, 94, 34/23 
-, T 100, T 101. 7/65 ff. 
Transistorgerät-Netz trafo 
47 57 

Transistorgrundschaltungen 
11/44 ff., 34/103 
Transistorkennlinien 17 '65 ff, 
45/85 

Transistor-Megafon 35 43 
Transistor-Metronom 35 64 ff. 
Transistor-Monitor 28,30 
Transistor-Pärchcnauswah! 
45'86 

Transistor-Prüfgerät 40/12, 15 
Transistorrauschen 40/23 
Transistorschaltung 20 7 ff. 
Transistor-Spannungswandler 
28/27 

Transistorsummer 40/38 
Transistorsuper 35/12, 18 
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Transistortetrode 3/77 
Transistortypen 34/125 
Faltblatt 

Transistor-Voltmeter 
40/46 ff. 

Transistorwerte 34 125, 
Faltblatt 

Transverter 7 34, 11 46, 6Ü, 

20 82 ff.. 27/43, 28 22. 

27 ff., 35/57 ff. 

-, ausgeführter 49 96 
Gegentakt- 49/101 ff. 
Trapezimpulse 44 68 
Treffsicherheit 11 66. 1257 ff 
Treiberröhre 11/83 
Treibspannung 17/13 
trennen, Werkstoffe 8 39 ff 
Trennlinienverfahren 
26/53, 31/69 

Trennschärfe 5/32, 36, 47, 86, 
11/66, 16/37, 17 17, 27 16. 
33/10 

Trennschärfeerhöhung 10 56 
Trennstufe 27/82 
Trenn Werkzeuge 8 22 
Trickaufnahme 4/56 ff. 
Trickmischer 38/85, 89 
Tricktaste 4/17 
Trickverzerrer 4 55 
Trimmer 9/11, 12, 10/20, 21. 

15 70 ff., 31/43 
-, Anfertigung 47/54 
Trimmerkondensator 23 91 
Triode 10/41, 11/40 
Tritetschaltung 24,61 
Trockenbatterie 49/106 
-.Regenerierung 47/43 
Trockengleichrichtcr 9/18, 
37/66, 49/43 
Trolitul 8 36 


Trommclkanalwähler 
14/14, 22/46 
Tropenfestigkeit 23/55 
Tropopause 15/11 
Troposphäre 15/10 ff., 29 5 
Tuner 14/14, 47, 67. 22/45 
Tunneldiode 6 60, 61, 34 10 
20. 32 ff., 84 ff., 37 86 
Tunneleffckt 34'10, 32, 

37/87 

TVI-Sichcrhcit 11 87 

Übergangsstück 2 74 
Übergangswiderstand 5 17 
Überhöhung 19/67 
Überlagerungsempfänger 
10 89 ff., 11/61 ff. 

(s, a. Superhet) 

Überlagerungsfrequenz 22 50 
Überlagerungsprinzip 5 34, 
16/38, 27/44 

Überlastung 20'7, 23,75 
Überlastungsgefahr 22/56 
Überlastungsschutz 28/13, 

48/44 

Übermodulation 11/88, 28 31, 
32 70, 38, 94 ff. 

Überm odulationskontroll- 
einrichtung 32/88 
Überreichweite 15/10, 13 
Überschufthalbleiter 3/16, 17 
überschwingen 30/46 
Übersdiwingerscheinung 
45/59 ff., 68 

Übersetzungsverhältnis 964. 
12/41, 47, 20/29. 21/64, 
30/68, 37/48. 57 
Überspannungsschutz 28/11 
überspielen 38/42 
Übersprech dämpf ung 
30'81 ff., 38 91 
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Übersteuerung 5 49, 28 33 
Obersteuerungsanzeige 
4/14 

Übersteuerungsfestigkeit 

18/83 

Übertrager 9 17. 63. 10/29 ff,. 

30/67 ff., 32/90. 37/47 
Übertragerkem 32/100 
Übertragungseigenschaften 
30/45 

Übertragungsgüte 3 84 
UHF-Femsehsender 22/107 
UI'Kem 49/20, 21 
UI-Kem-Trafo, Daten 49/26 
UKW-Antenne 15/123 ff. 
UKW-Diplome 15/134 ff. 
UKW-Kabel, Stromzuführung 
Antennenverstärker 47/76 
UKW-Konverter 27/76 ff. 
UKW-Marathon 15/134 
ÜKW-Schaltgruppen 10/78 ff. 
UKW-Schichtwiderstand 
15/77, 23/12 
UKW-Spule 15/54 
Wickeln 44/45 
UKW-Trimmer 15/70 ff. 
Ultrakurzwelle 1/20. 15/6 ff. 
Ultralinearschaltung 13/64, 67, 
25/56 

Ultraschall-Löten 8/32 
Umgebungstemperatur 
34/53, 60 

umkopicrcn 4 77 ff 
Umkopierverfahren 26/55 
Umlaufzeit 29 32 ff. 
Umlenkantenne 22‘37 ff. 
Umschalteinrichtung 8/65 
Urrtschaltekontakt, Relais 
48/50 

Umscbaltvorrichtung 30/74 
Umschlingungswinkel 2 90 
unipolar 3/54 


Unipolartransistor 3/43 
Universalnetzteil 16/18 ff., 
18/91 

Umversalträger 41102,103 
Universalverstärker 25/7 
Unteranpassung 15/120 
Unterbrechung 26/50 
Unterspannung 49/11 
Urdox-Widerstand 23 37 
Urspannung 11/25. 21/35, 
36/14 ff., 25 ff., 34 
-, magnetische 36/83 

Vakuum, mangelhaftes 
(Röhre) 46 75 
Vakuum-Diode 3 7 
Valenzband 3 14 
Valenzelektron 3/12, 34/15 
Varaktordiode 17/49 
Varicap 27/47 

Variometer 10/28, 29, 37/34 ff: 
Variometerkcm 17/45 ff. 
Varistor 10/17, 23/44, 28/18 ff. 
VDR-Widerstand 10/17, 18 
verbinden 8/58 
Verbotsband 3/14 
Verbundröhre 5; 80. 46/15 
Verbundtransistor 3 84 
Verdrahtung 9/76 
-, elektrische 47/32 
Verdrahtungsblatt 26 49 
Verdrahtungsplan 9 76 
veredeln 8/67 

Verfahren, fotomcchanisches 
26/62 ff. 

Vergleichsfrequenz 45/21, 29 
Vergleichsspannung 45/15 
Verhältnisgleichrichter 10/59. 
34/63 

Verkopplung -5 62. 15/83 
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Verkopplungserscheinung 

40/80 

Verkopplungsgefahr 20/11, 
38/74 

Verkürzungsfaktor 1198, 
19/21 

Verkürzungskondensator 
5/46, 16/28 

Verlust 11/55, 12 15, 19/48. 
23/49, 33/19, 22. 37/19 
dielektrischer 37/14 
Verlustfaktor 21/44 ff.. 23 49, 
84, 86. 33/20, 37/13 
Verlustleistung 25/47, 36 66 
Vcrlustwidcrstand 6/14, 

21/44 ff., 48, 23 49, 24/24, 
37/13 

Verlustwinkel 37 13 
vernieten 8/61 
versilbern, größere Flächen 
47/18 

-, HF-Spulen 47/17 
Verstärker 2 23 ff., 39 ff. 

46 ff„ 67 ff., 4 22 ff., 42, 
34108 ff., 41'106 
Oszillografen- 45 43 
-, parametrischer 19/35 ff., 
33/52, 34/75 
Vers tärkerba ugrup pen, 
Anpassung 47/81 
Verstärkereffekt 17/7 ff. 
Verstärkerwirkung 3/44, 

34/92 

Verstärkung 30 23 
-, Elektronenröhre 46 49, 55 
nichtlincare 45/59 ff. 

-, Prinzip 46/49 
-, Röhrensteilheit 46.51 
-, Spannungs- 46/56 
Verstärkungsabfall 25 20 ff. 
Verstärkungsfaktor 20 8, 47, 
24'6 ff.. 30/39, 46 55. 77 


Verstarkungsgleichheit 38 91 
Verstärkungsleitwert 3,63 
Verstärkungsmessung 30/26 
Verstärkungsreserve 2 98 
Verstärkungsrückgang 25.53 
Verstärkungsverlust 2 99 
Verstärkungsvorgang 3/53 
Verstimmung 10 61, 62. 

21/64. 24/71 

Versuchsschaltung, Vcrslärkcr 
47/55 

Vertikalablcnkung 
1428 ff., 22.21 
Vertikaldiagramm 12 52 
Verzcrrcrglied 4 45 
Verzerrung 32 52, 39/67 
—, lineare 25 10 
-, nichtlineare 25 10 
verzinnen 8/66, 41 52, 46/56 
Verzögern. Relais 48 57 
VFO 49/12 

Video-Demodulator 14 20 
Video-Endstufe 14 20 
Videogleichrichtung 34 61 
Video-Impulsmessungen 44 66 
Videokanal 14 77 
Videoverstärker 22 57 
Prüfung 4551 
Vidikon 22 15 
Vielfachinstrument 12 11, 

30/8, 10 ff. 

Vielfachmesser 16 84, 45 11 
Vielkammcrmagnetron 19 15 
Vierpol 3 60 ff. 
Vierpoldarstellung (Tran 
sistor) 3'60ff. 
Vierpolparameter 3 65 
VierschichLdiode 34 10, 30, 

34. 69 

-, Shockleysche 34/33 
Vicrtaktdrchsdialtung 4S 105 
Viertclspurtcchnik 38 23 
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Voltmeter 11 22, 27 
Vorabglcich 5/51 
Voranhebung 13,18 
Vorheizen, Elektronenröhren 
49/80 

Vormagnetisierung 2 20, 93. 

25/79, 80, 32 86 
Vormagnetisierungs¬ 
einstellung 2/93 
Vormagnetisierungsstrom 
2/92 

Vorrangschaltung 48/84 
Vorsatzkonverter 22/108 
Vorselcktion 5/60, 17'56 
Vorspannband 4 72, 73, 85 
Vorstufenmodulation 32 35 
Vorverstärker 2/39 ff., 

20/44 ff„ 25 22 ff. 
Vorverstärkerstufe 25 27, 
42/54 

Vorwiderstand 3/29, 11 23, 27. 
16 85 ff., 21 34, 28/8, 36/36, 
38 

Wachsabtrag 26'60 
Wähler 48/28 
-, Dreh- 48/28 
Wallmann-Konverter 10 79 
Wallmann-Verstärker 15 98 
Walzrichtung 8 47 
Wanderfeldröhre 19 16 
Wandcrwelle 11/36 
Wandladungseffckt 46/75 
Wärmeäquivalent, elektrisches 
3665 

Wärmedurchschlag 17,12 
Wärmekoeffizient 17 Faltblatt, 
34/Faltblatt 
Wärmemenge 36/65 
Warmwiderstand 23/36 
WBN-Code (Widerstände) 
23/17 

Webcr-Fechner-Gesetz 25 39 


Wechselrichter 7 S9 
Wechselspannungsmessung 
12/28 ff., 18/17, 45/12 
Wcchselspannungsskala 4048 
Wechselspannungstastkopf 
18/17 ff. 

Wechselsprechanlage 20/57 ff., 
35/27, 41/80 ff. 
Wechselstcuerung, Relais 
48/81 

Wechselstrom 10 53, 36 16 
-, Bestimmungsgröfien 
43/25 ff. 

-, Darstellung 43 23, 24 
-. Phasenverschiebung 43/27 
Wechsclstrom-Einkreisemp- 
fänger 16/31 

Wechselstromgröfien, Addi 
tion 43/32 

Wechselstromkreis 21 42 ff 
Wechselstromleistung 12 32 
Wechselstrommcssung 
12/20, 28 ff. 
Wechselstrom-Netzteil 
16/14 ff. 

Wechselstromphasenrelais 

48 25 

Wechselstromrclais 48 63 
-, Anwendung 48 65 
Wechselstromröhrc 13,11 ff. 
16 ff. 

Wechselstromtcchnik 43,23 ff. 
Wechsclstromvcrhalten 3 63 
Wechselstromwiderstand 
15/56 ff., 19/56, 40/34 
Wehneltzylinder 22 16.18. 58. 
44/12 

Weiftpegcl 14/81 
Welle 11/31 

. elektromagnetische 1147 
Wellen, stehende 11/36 
Wellenbereiche 5/90 
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Wellenlänge 6 10, 36 
Wellenlängen messung 6 9 ff. 
Wellenschalter 9 19 
Wellenspektrum 15 7 
Wellenwiderstand 11/100, 
19/25 ff., 53, 59, 33 73 
Weltkarte, azimutale 1 82 
Weltzeiten 1/Faltblatt 
Wendel 31/63 ff. 
Wendelbuchse 31 64 
Werkzeugausstattung 8 73, 
27/6 

Werkstoffbearbeitung 47/14 ff. 
Wetterbeobachtung 15 20 
Wetterkarte 15/18 
Wettkampfdiplome 144 ff. 
Wettkampfordnung 11 19 
Wheatstonesche Brücken- 
Schaltung 36/57, 58, 60 
Whitworth-Gewinde 8/56 
Wichte 21/7 
Wickeldaten 32 101 ff. 

Transformatoren 17 44, 45 
Wickeldom 8/49 
Wickelhöhe 49 37 
Wickelmaschine, einfache 
47/79 

Wickclqucrschnitt 32/90 
Wicklung 32/85 
-,bifilare, Herstellung 47 29 
-, Prüfung 47 62, 66 
Wicklungsdaten, Kupferdraht 
49/27, 34 

Wicklungsisolation 49,37 
Wicklungskapazität 25 77 
Wicklungsprüfung 47 66 
Widerstand 9 7 ff,, 11/33, 
15/76 ff., 17/64, 19/16 ff., 
21/12 ff., 23/8 ff., 26,38. 
33/17, 34/57, 3620, 23, 

28 ff., 53, 58 ff. 

Blind- 4343/4, 61 


. dynamischer 34423 
. Echt- 43/47 

-, einstellbarer 10/15, 16 
-, elektrischer 1124, 27, 
36/28 

-.Hochfrequenz- 43 47 

induktiver 1025, 21 47 ff., 
37/10, 12, 13, 43 40 
innerer 11 39, 36 25 
kapazitiver 21 44, 23/48, 
43/43 

komplexer 19 73 
—, nichtlinearer 36 23 
-, Ohmscher 10/14 ff., 36 23 
regelbarer 34/87 
Schein- 43 60 ff. 
spannungsabhängiger 
23/43 

-, spezifischer 3 8, 21 12 ff.. 
36/29 

-, stromabhängiger 2345 
-, verstellbarer 10 16 
Wirk- 43 61 

Widerstände, Herstellung 
47 53 

Widerstandsänderung 23,15, 
23,30 

Widerstandsanpassung 
9/53, 37 57 

Widerstandsdraht 8/35,47 15 
Widerstandsgerade 1725 
Widerstandskreisdiagramm 
19 61 

Widerstandsmcfibrücke 41 95 
Widerstandsincssung 18/22. 

36/58, 40'30, 45/18 
Widerstands-Parameter 3 67 
Widerstandsthermometer 
29/24, 30 75 

Widerstandstransformation 
21 62. 37'49. 56 
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Widcrstandswert 23 Hi, 

27/96 

Wiedergabebrillanz 2 89, 91 
Wiedergabcentzerrer 2 47 
Wiedergaberaum 38,48 
Wiedergabetechnik 38 45 
Wiedergabeverstärker 2 12, 
13, 19, 23, 26, 4/29 
Wiederholungsrelais 48 82 
Wiederkehrgenauigkcit 5 17 
Wien-Brücken-Generator 
24/68 

Wicn-Robinson-Brückc 42'42 
Windgeräusch 4 53 ff. 
Windom-Antennc 11 98, 99 
Windungszahl 5/20. 9 53 ff,. 
59, 11/55. 21 52. 32'"85 ff.. 
37/21 

Relais 48 108 ff. 
Winkel-Reflektor 19 47 
Wirbelstromverlust 3 8, 8 33, 
37/15, 20 

Wirkgröftc (Wirkwert) 43 59 
Wirkleistung 11/56, 21/54, 
43/51 

Wirkstromkomponente 23 49 
Wirkungsgrad 3 37, 76, 9/61, 
11/28, 79, 90, 12/44, 75. 
15/119, 17/8, 19 48, 90, 
25/46, 63, 32/21, 29 ff., 104, 
36/66, 37/99, 39 66 ff., 49 9 
Wirkwiderstand 15 41, 

21/43 ff., 33/15, 43/39 
Wobbelgenerator 44/94 
Wobbeltechnik 45 75 ff. 
Wobbelvorrichtung 28/41 
Wobbler 18 57, 44/92 ff., 45 75 

X-Ablenkung 44/17 
X-Verstärker 44/26, 45/43 
X-Y-Stereofonie 38 19 


Yagi-Antenne 15 124 ff. 
Y-Vcrstärker 44 26, 45'4.5 

Zählgerät 28 103 
Zahnräder 47 15 
Zange 8 21, 22 
Zeichengeber 28 87 
Zeichenlänge 28 84 
Zeigerweg 5 28 
Zeilenablenkendstufe 22 72 
Zeilcnablenkstufe 22 88 
Zcilenablenktcil 14 36, 22 68 
Zeilen frequenz 14 33 
Zeilenoszillogramm 45 90 
Zeilenspcrrschwingcr 22 69 
Zeilensprungverfahren 22/10 
Zcilenwechselimpuls 22 61 
Zcitablcnkgcrät 44 29 
Zcitablcnkung 44/17, 45 12 
Zeitachse, Oszillogramm 44'35 
Zeitbasismesser 44 90 
Zeitgeber 28 71 
Zeitgenauigkeit 28/75 ff. 
Zeitkonstante 14 34, 21/16, 

21 ff., 23/49, 36/80 
-, Ermittlung 45 66 
Zeitnormal 6 57 
Zeittabellen 1 71, 72 
Zelle, piezoelektrische 10/33 
Zenerdiode 11/46, 17 49, 
34/31, 36, 37, 69-74, 76 ff., 
37/84 ff. 

- als Chopperbegrenzer 42 15 
Leistungs- (Daten) 49/67 
-.Stabilisierung mit 49/66 
Zencreffekt 34 77 
Zenerspannung 37 84 
Zenerstrom 37/84 
Zeppelin-Antenne 11/98, 99 
Zerhacker 45/12, 48 29, 49/95 
ZF-Cencrator 40 63 ff. 
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ZF-Durchiaftkurve 14 1) 
ZF-Festigkcit 12/57 
ZF-Stufe 19/40, 41 
ZF-Verstärker 1077, 

22/50 ff., 88 

ZF-Vorvcrstärkung 33/55 
ziehen 3/50, 4 19. 24 13 
zittern 2/90 

Zone, tote 1 22, 23, 11'49 
Zonenschmelze 34/22 
Zonenzeiten' 171 
Zündspannung 28 8 ff., 4422 
-, Stabilisatorröhrc 46 83 
Zündspule 28 59 ff., 35/79 
Zungenfrequenzmesser 4521 
Zweikanalübertragung 38 15 
Zweikreisvariometer 17 55 
Zweileitersysteni 33 15 
Zweipoltheorie 21/35 
Zweipolverstärker 34/87 
Zweipunktoszillator 6 45 
Zweisei tenband-M odulation 
32/55 

Zweistrahloszillograf 30 73, 
4478 

Zweiwcg-Gleichrichter 11/54 


Zweiweg Gieidirichtung 
16/8 ff„ 46/66, 49/47 
Relais 48/63 

Zwillingstransistor 3/84 
Zwischenbasisschaltung 
13/26, 15/97 ff. 

Zwischen frequenz 5'35, 22/50, 
33/35 

Zwischenfrequenz. Bandf Liter 
37'31 

Zwischenfrequenzverstärker 
33/54 ff. 

Zwischenrclais 48 16 
Zwischcnschichtbildung 27/82 
Zwischcnschichttransistor 
378 

Zwischenträger-Verfahren 
siehe Intcrcarrier-Verfahren 
Zwischenübertrager 37/58 
Zwischenzeilenverfahren 
22/10 

Zyklon 15/17 
Zylindersdiraubc 8/72 
Zylinderspule 9 55, 37/17 
0-V-1 16/60,63 
O-V-2 16 64 
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Seit Jahren schon bauen sowjetische Amateurkonstrukteure kybernetische Modelle. 

Unser Foto zeigt zwei kybernetische Fahrmodelle, die auf Berührung, Schall und Licht reagieren 



Verzeichnis der Standard-Fachliteratur 


Teil I: Buchliteratur 

Autorenkollektiv Amateurfunk, 4. Auflage 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
570 Seiten, Preis 18,80 MDN 

Barth/Wemer Kleine Fernseh-Reparatur-Praxis, 5. Auflage 
VEB Verlag Technik, Berlin 1962 
etwa 350 Seiten, Preis 5,- MDN 
Beier. XV. Röhrentaschenbuch X, 9. Auflage 
VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1964 
561 Seiten, Preis 15,- MDN 
Beier, IV. Röhrentaschenbuch II, 3. Auflage 
VEB Verlag Technik, Berlin 1963 
695 Seiten, Preis 18,80 MDN 
Broschürenreihe .Der junge Funker" (für Anfänger) 
bisher sind 4 Bände erschienen 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
Preis je Band 1,90 MDN 
Broschürenreihe „Der praktische Funkamateur" 
bisher sind 49 Bände erschienen 

Deutscher Militärverlag, Berlin (und zuvor Verlag Sport und 
Technik, Neuenhagen bei Berlin) 
etwa 90 Seiten je Band, Preis 1,90 MDN je Band 
Elektronisches Jahrbuch 1965, Herausgeber K -H. Schubert 
erscheint erstmalig 1965 
Deutscher Militärverlag, Berlin 
etwa 400 Seiten, Preis 7,80 MDN 
Fischer. H.-J. Transistortechnik für den Funkamateur, 3. Aufl. 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1964 
296 Seiten. Preis 10,60 MDN 
Mann Fernsehtechnik I, 2. Auflage 
VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1958 
245 Seiten, Preis 16,50 MDN 
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Maim/Fischer Fernsehtechnik n, 2. Auflage 
VEB Verlag Technik, Berlin 1963 
460 Seiten, Preis 30,- MDN 

Megla, C. Dezimeterwellentechnik, 2, Auflage 
VEB Verlag Technik, Berlin 1963 
Preis 64,- MDN 

Morgematli/Rothammel 

Taschenbuch für den Kurzwellenamateur, 7. Auflage 
Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei Berlin 1959 
erscheint neu 1965 

Müller, Otto Flächentransistoren, 2. Auflage 
VEB Verlag Technik, Berlin 1962 
265 Seiten, Preis 14,40 MDN 

Pabst, B. Bauelemente der Rundfunktechnik 
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1960 

Pitsch, H. Hilfsbuch für die Funktechnik 
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig 1956 

Rothammel, K. Antennenbuch, 5. Auflage 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
300 Seiten, Preis 10.80 MDN (erscheint neu 1966) 

Schubert, K.-H. Radiobastelbuch, 2. Auflage 
Deutscher Militärverlag, Berlin 1963 
348 Seiten, Preis 11.90 MDN (erscheint neu 1966) 

Seidel C. Gedruckte Schaltungen 
VEB Verlag Technik, Berlin 1959 

Shca, R. Grundlagen der Transistorschaltungen 
VEB Verlag Technik, Berlin 1961 

Rint, C. Handbuch für Hochfrequenz- und Elektrotechnik 
Band 1 bis 7 

Verlag für Radio-Foto-Kmotechnik, Berlin-Borsigwalde 
1949-1964 

etwa 700 Seiten je Band, Preis etwa 15,- MDN je Band 

Schweitzer, H. Dezimeterwellen-Praxis 
Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik, Berlin-Borsigwalde 1961 
126 Seiten, Preis 12,50 MDN 



Autorenkollektiv Amateur-Radiotechnik, 1. Auflage 
(in tschechischer Sprache), 2 Bände 
Verlag: Svazarm Praha 
510 und 560 Seiten, Preis 68,40 Kronen 
Handbuch des Funkamateur-Anfängers, 2. Auflage 
(in russischer Sprache) 

Herausgeber R. M, Malinin 

Verlag Gosencrgoisdat, Moskau-Leningrad 1963 
(Massenradiobibliothek, Band 400) 

623 Seiten, Preis 2,10 Rubel (10,50 MDN) 
Tereschtschuk/Dombruijow/Bosi 

Handbuch des Funkamateurs, 5. Auflage 
(in russischer Sprache) 

Verlag der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, 
Kiew 1963 

840 Seiten, Preis 2,12 Rubel 
ARRL The Radio Amateurs Handbook, 40, Auflage 
(in englischer Sprache) 

Concord, New Hampshire 1963 


Teil II: Fachzeitschriften 
funkamateur 

Deutscher Militärverlag, Berlin 
monatlich 1 Heft, Preis 1,- MDN je Heft 
radio und fernsehen 

VEB Verlag Technik, Berlin 
monatlich 2 Hefte, Preis 2,- MDN je Heft 
Nachrichtentechnik 
VEB Verlag Technik, Berlin 
monatlich 1 Heft, Preis 4,- MDN je Heft 
militärtechnik 

Deutscher Militärverlag, Berlin 
monatlich 1 Heft, Preis 2,50 MDN je Heft 
Jugend und Technik 

Verlag Junge Welt, Berlin 

monatlich 1 Heft, Preis 1,50 MDN je Heft 
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Funktechnik 

Verlag Radio-Foto-Kinotcchnik. Berlin-Borsigwalde 
monatlich 2 Hefte, Preis je Heft 2.- MDN 
(begrenzt beziehbar) 

Radio (in russischer Sprache) 

Verlag der DOSAAF, Moskau 
monatlich 1 Heft, Preis 1,50 MDN je Heft 
Amaterske Radio (in tschechischer Sprache) 

Verlag Svazarm, Praha 
monatlich 1 Heft, Preis 3 Kronen je Heft 
Radioamator i Krotkofalowiec (in polnischer Sprache) 
Warschau 

monatlich 1 Heft, 5.- Zl 
Radiotechnika (in ungarischer Sprache) 

Verlag Honvedsport, Budapest 
monatlich 1 Heft 

Radio i televizia (in bulgarischer Sprache) 

Verlag Medizina i Fiskultura, Sofia 
monatlich 1 Heft, 0,30 Lw. 



Wie arbeitet der Funkamateur mit der Fachliteratur? 


Es erscheint angebracht, im Rahmen des Registerbands kurz 
darauf ein 2 ugehen, wie man in der Amateurpraxis am besten 
die vorhandene Fachliteratur auswertet und Anregungen für die 
eigene Tätigkeit sammelt. Der Amateur unterscheidet sich ja 
dadurch vom Bastler, daß er nicht nach einem fertigen „Koch¬ 
rezept" ein Gerät aufbaut, sondern daß er eigene Gedanken mit 
den Erfahrungen anderer verbindet und in dem von ihm ent¬ 
wickelten Gerät verwirklicht. Tn diesem Sinne bildet die Tätig¬ 
keit des Amateurs die Vorstufe zur Ingenieurarbeit. Welche 
Quellen stehen dem Amateur zur Verfügung? 

Es sind 

a) Fachzeitschriften, 

b) Bücher und Broschüren 

In den Fachzeitschriften findet er kurze, sachbezogene Artikel, 
Bauanleitungen und Informationen über Neuentwicklungen, 
Eine systematische Einleitung in ein bestimmtes Gebiet wird 
jedoch kaum in einer Zeitschrift gebracht. Der Wert der Zeit¬ 
schrift liegt in der Neuheit der dargebotenen Information und 
in der Mannigfaltigkeit der gebrachten Probleme. Außerdem 
kann eine Zeitschrift durch die in ihr angeführten Literatur¬ 
angaben und Buchbesprechungen gut den Schlüssel zu weite¬ 
rer Fachliteratur darstellen. Je nach den eigenen Interessen und 
den finanziellen Möglichkeiten sollte daher jeder ernsthafte 
Amateur mindestens eine Fachzeitschrift regelmäßig lesen. Hat 
der Amateur Fremdsprachenkenntnisse, dann kann er auch aus¬ 
ländische Fachzeitschriften abonnieren. Auskunft über in 
der DDR vorhandene Bczugsmöglichkeiten für ausländische 
Fachzeitungen gibt die Postzeitungsliste der DDR. 

Der Hauptwert der Fachbücher liegt in ihrer umfassenden In 
formation über ein Sachgebiet (z. B. Anten ncntechnik oder 
Transistortechnik) und in der Systematik der Behandlung des 
Problems. Die Bücher ergänzen also die Zeitschriften. Man 
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sollte eine Auswahl von Fachbüchern immer griffbereit haben, 
um bei unklaren Fragen nachschlagen zu können. Was die Rei¬ 
henfolge der Anschaffungen betrifft, so sollte man mit einem 
eingeführten Lehrbuch - in unserem Falle der Hochfrequenz¬ 
technik - beginnen, sich später ein spezielles Buch über das aus 
diesem großen Komplex ausgesuchte engere Fachgebiet (z. B. 
Transistortechnik) beschaffen und schließlich noch ein ficind- 
oder Nachschlagebuch über das umfassendere Fachgebiet. Da¬ 
mit kommt man im allgemeinen aus, jedoch erfordert der 
rasche Fortschritt der Technik, daß man sich alle paar Jahre Er¬ 
gänzungsliteratur zum Fachgebiet kauft. Bei der heutigen 
Schnelligkeit der technischen Entwicklung veralten Lehrbücher 
nach fünf, höchstens zehn Jahren. 

Aufjcr Zeitschriften und Büchern benutzt der Amateur auch 
noch Firmenscliriften oder Prospekte. Diese gibt es meist ko¬ 
stenlos oder gegen eine geringe Schutzgebühr (z. B. die Halb- 
leitermitteilungcn des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 
gegen eine Gebühr von 1,- MDN je Heft). Sie enthalten wich¬ 
tige technische Daten der verwendeten Bauelemente, Kenn¬ 
linien oder Tolcranzangaben und sind für die praktische Arbeit 
unerläßlich. Bei Messen und Tagungen wird diese Art Literatur 
meist freigebig verteilt, und man tut gut daran, sich diese 
Duellen zu besorgen. 

Wenn man einige Jahre in einem Fachbereich praktisch arbei¬ 
tet und die Literatur liest, wird man bald zu dem Punkt kom¬ 
men, wo der Umfang des gesammelten Wissens das Speicher¬ 
vermögen des Gehirns übersteigt. Um zu gegebener Zeit einen 
bestimmten Artikel, eine Tabelle oder ein Konstruktionsbei¬ 
spiel zu finden, bedarf cs dann einer Ordnungssystematik, die 
meist die Form einer Kartei haben wird. Diese den speziellen 
Ansprüchen gemäß so zweckmäßig wie möglich aufzubauen, 
muß dem einzelnen überlassen bleiben, doch geht man dabei 
ähnlich vor wie in dem vorliegenden Registerband. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, eine für Amatcurzwccke geeignete Kartei 
aufzubaucn: 

die Stichwortkartei, 
die Sachgebietskartei. 
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Man schreibt sich alphabetisch eine Reihe von Stichworten auf 
und sortiert dann die einzelnen wichtigen Quellen unter diesen 
Schlagworten ein. 

Dies könnte z. B. so geschehen: Unter dem Stichwort „Verstär¬ 
ker sortiert man Karteikarten (Format A 6 genügt meistens) 
mit folgenden Angaben ein: 

Breitbandverstärker mit Transistoren. Müller, radio und 
fernsehen, Jahrgang X. Heft XX, Seite 222. 

Es folgt eine Kurzcharakteristik des Inhalts und eventuell eine 
Teilschaltung. 

Beim Lesen der Literatur erfolgt schon - je nach Erfahrung des 
Auswertenden - eine Filterung nach „wichtig“ und „unwichtig" 
Es ist erstaunlich, was man nach einigen Jahren bereits wie¬ 
der aus der Kartei entfernen kann. 

Bei einer Schlagwortkartci kann man schon bald feststellen, 
dafj die Aussagekraft eines Stichworts in technischer Hinsicht 
gering ist. Man wird dann — vor allem, wenn man sich auf ein 
engeres Fachgebiet festgelegt hat — die Sachgebietskarlei an- 
legen. 

Für das Fachgebiet „Verstärkertechnik" könnte die Aufgliede 
rung dann beispielsweise so lauten: 

Verstärkerprobleme allgemein (Gegenkopplung, Stabilität, 
phys. Grundlagen), 

NF-Verstärker (Vorverstärker, Leistungsverstärker, Hi-Fi), 
HF-Verstärker, selektive (ZF-HF, UKW). 
Breitbandverstärker (Videovcrst., Impulsverst.), 
HF-Leistungsverstärker (Senderendstufen. Linearverst.), 
Bauelemente für Verstärker (Röhren, Transistoren usf.), 
Konstruktion von Verstärkern (Bauanleitungen, konstruk¬ 
tive Hinweise usf.), 

Meßtechnik für Verstärker (Frequenzgang, Verstärkung...), 
Spezialprobleme der Verstärkertechnik (Stereo, Nachhall...). 

Wie man sicht, ergibt sich schon für ein enges Fachgebiet eine 
umfangreiche Sachgebictskartei. 

Um international das gesamte Schrifttum erfassen und ordnen 
zu können, hat man einen Zahlenschlüssel - die sogenannte 
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Dezimalklassifikation — DK - entworfen und international ein 
geführt, So kann der Fachmann Artikel seines Fachgebiets 
leicht finden, wenn er die entsprechenden Schlüsselzahlen 
kennt. Für den Amateur ist jedoch eine derart umfangreiche 
Ordnungssystematik nicht erforderlich 

Für den langjährigen „Schaltungstechniker' erweist es sich 
dann bestimmt als durchaus zweckmäßig, eine Kartei der er¬ 
probten Schaltungen anzulcgcn. ln diesem Fall wird auf die 
Rückseite der Karteikarte (die etwas größer als bei der reinen 
Literaturkartei sein sollte) die Schaltung gebracht, während auf 
die Vorderseite kurze Herkunftsangaben, eigene Erfahrungen 
und Ergänzungen kommen. Man vermeidet durch eine solche 
Schaltungskartei Doppelarbeit und langes Suchen. Trägt man 
in diese Kartei auch noch Erfahrungen mit der verwendeten 
Schaltung im Betrieb (über längere Zeiträume hinweg) ein, 
dann besitzt sie einen hohen Wert, der sich in zuverlässigen 
und robusten Geräten auswirkt. Arbeitet ein Amateur auf diese 
systematische Weise, so hilft ihm die Literatur, seine Eigen¬ 
baugeräte immer auf dem neuesten Stand der Technik zu hal¬ 
ten. Sie trägt dazu bei, sein Fachwissen zu vervollkommnen, 
und für manchen Amateur ist diese Arbeit außerdem Grund¬ 
lage für die berufliche Weiterentwicklung. Viele Amateure ha¬ 
ben sich zum Ingenieur und Diplomingenieur oder zum Nach¬ 
richtenoffizier unserer Volksarmee entwickelt. Sie leisten dort 
- gerade durch die langjährige private Selbstbeschäftigung mit 
der Technik - eine hervorragende Arbeit: So wird aus dem 
„Hobby" bei persönlicher Eignung oft der Beruf. Ohne wissen¬ 
schaftlich begründete Systematik, ohne Ordnung, Disziplin und 
ohne Selbstbeschäftigung kann heute kein Mensch mehr die 
moderne Technik meistern. Im Gleichklang zwischen persön¬ 
licher Neigung und gesellschaftlicher Notwendigkeit wächst der 
Amateur zum Fachmann heran und hilft mit, die großen Ziele 
unserer Volkswirtschaft zu erfüllen. 
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